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Ufpiciis Imperatoris Garoli 
VI. Augusti GenitorisTUI, 
hoc qualecunque ftudii & la- 
boris mei ípecimen ut pro- 
diré poffet , fummo cum 
gaudioimpetraveram;quum 
Ejus clemcntiae íimulque beneficencias plañe 
acceptum referendum fit , quod Aftrono- 
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micis ófficiis fungí ego quéam ; quod iiiimi- 
rum direótis ex idónea ftatione convenienti- 
busorganis, liceac mihi planetarum fiderum- 
que akitudines, motus, magnitudines appa- 
rentes metiri, vel eorum eclipfes,congreffus, 
occultationes , aliaque admiranda phseno- 
mena certa methodo , certaque ratione in- 
tueri ; íiquidem ípfe fingulari difpenfatione 
indulfit , ut in sedibus meis, Casfarese Urbis 
vallo mcenium contiguis (ubi altiora extrae- 
ré aedificia non licebat ) Speculam erigerem, 
Suaque münifícentia fumptus annuos ad fu- 
pelleéfcilem , qua utor, orgánicam augendam 
ornandamque fuppeditavit. Quod & gra- 
ta mente recoló , & publice profiteor ; ut 
omnes intelligant , me Ipfi. tantum deberé, 
quantum homo maximis beneficiis obftri- 
<áus Glcmentillimo Principi deberé pluri- 
mum poteft. 

Hujus autem G&fareas Beneficentiae ut 
fru&um aliquem , quátnvis exiguum, in pu- 
blicum proferrem, domefticse Speculae, rei- 
que organicse deícript iones , nec non tenta- 
mina quaedam, ad rem ipfam orgánicam, & 
ad Aftronomicas exercitationes pértinentia, 

in 



in hoc volumen congeffi,quodtamenEidem 
offerre aufus nonfuiíTem, niíi ánimos addi- 
diíTent benigniífimaEjus verba, quibus iden- 
tidem dignabatur meinterpellarc; ecquando 
futurum effet , ut coeleftium obfer vatio- 
num habenda feries inchoaretur ? 

Illud etiam acceífit , quod , poftquam 
eclipfium imminentium fchemata Ipíi offer- 
re coníueveram , & aliqua ex organis , quae 
conftruéta funt 9 inEjus pofueram confpeéfcu, 
non amplius ( etíi confeius imbecillitatis 
meas ) audebam imparem me aíTerere , ñe- 
que moras ne&ere praxi Aftronomicae , cui 
fubeundas fuftinendasque Csefaris auófcoritas 
non deerat, ñeque fubfidium; quale nec de- 
fuit vulgandis anno 1719, Joannis Keppleri, 
fummi dum viveret, Germanias Aftronomi, 
aliorumque epiftolis mutuis. Inde porro li- 
quetEundem non tam hereditario Caeíarum 
Atavorum (praecipue Friderici III. ac 
Rudolphi II,) quam proprio magnáni- 
mo inftinótuAftronomias patrocinium íuíce- 
pifle ; quemadmodum aliis fcientiis & arti- 
bus ingenuis quam magnifice pridem pro- 
fpexerat. Teftantur id abunde Académica 
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Gymhafia , E jus liberalitate fundata : hicAr- 
chitedursB militaris , & prasliminarium Ma- 
thefeos partium: illic Pióturae , Sculpturae , 
nec non Archite&urse civilis , & prasfertim 
fplendide conftru&um exornatumque asdi- 
ficium Bibliothecas Aulicas refertifíimas , 
inflar thefauri asftimandae , quam publico 
commodo patere jufíit. 

Alia quam plurima dicenda forent, nifi 
mentem obrueret lu&uoíiífimi Ejus obitus 
dolor infandus. Ea tatnen , quae inde ma- 
narunt Gemianías Auftriacae graviíííma da- 
mna, TU viriliter reparas AUGUSTA 
REGINA , paternarum virtutum & pro. 
vinciarum hefes digniffima ! cuí DEUS ob 
iníigniaReligionis &Pietatis exempla, forti- 
tudinem contulit & decorem. Quum enim 
permiferit ineunte Tuo regno TE a confoe- 
deratis tot hoftibus impeti , omnium viri- 
bus, minis , conatibus invi&a Tua confian- 
tia validiflime reftitit , mensque impertér- 
rita ingruentibus aerumnis obicem pofuit, 
Tuorum fidelitas , in tam diris calamitatibus 
non deficiens , clarius innotuit , & fervens 
vigor in íurceptionibusarduis eííulfit. Eo- 
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rum quidem pericula , damna, infortunia 
veluti Tua fentiebas ; quia materno amo- 
re non minusad eorundem tranquillitatem, 
quam ad Tuam refpexeras ; utque íervari » 
aut reftitui poífet, quascunque follicitudines, 
incommoda , labores fubire , pacis utpote 
ftudiofiffima non recufafti. 

Quum vero vim vi repeliere neceffe fue- 
rit, ipfe, in quo confifa fuifti DEUS exer- 
cituum , manifeftis auxiliis jusTuum afferuit, 
TEque, fugatis poft varios conflidus hofti- 
libus copiis , quse Tuas aliquot provincias 
invaferant , ad Pragenfe folium tándem 
afcendere, Regnum Bohemicum, TIBI legi- 
tima fucceííione devolutum, novoacquifi- 
tionis titulo confirman , ejusque diadema , 
capitiTuo jamjam imponendum, recentibus 
lauris ornari conceflit. 

Hasc omnia Divinas beneficentiae ac- 
cepta referens , repulifti blandirías exube- 
rantis Ixtiúx , quas, ubi nimia fuá dulcedine 
corda perfizndit, fecum plerumque trahit in- 
citamenta íuperbi^e ; dudum fiquidem re- 
rum viciffitudinibus affueveras , vel ex ad- 
verfis feliciter edoéfca , profperis cafibus 
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optímc uti. Proinde fronte modefta, fteque 
ab ipfis vi&orias plauíibus data , TE fem- 
pcr TIBIsequalem , TUIque Viótrieem » & 
Reginam eífe oftendifti. 

Tanta profe&o excellis & arte regnan- 
di, & agendi prudcntia , quas in teñera asta- 
te fe jam maturam prodiderat ! ñeque mu 
ñus abundas ineíFabili clementia , quas be- 
nigniflimo afpeélu ad TE accedentes exhila- 
rat. Tot itaque nominibus omnium ánimos 
TIBI íiiaviter devincis ; TE Proceres, popu- 
lique omnes , Tuo Imperio fubjeóti , vene- 
rantur & diligunt; quumque mira facundia 
reipublicas ftatumin folemnibus exponis co- 
mitiis, cundí uno ore & opes & íanguinem 
offerunt, Hinc porro , ut ampia prasteream 
Auftriae Tuas ac reliquarum Provinciarum 
fubfidia, quasque a potentiflimis exteris Re- 
gnis & Statibus , ut olim Auguftiffimas Do- 
mui Tuae, ita nunc TIBI amico foedere con- 
junéfcis, impetrafti, & adhuc impetras auxi- 
lia , omni expedfcatione majora ; inclytum 
Hungarise Regnum eadem alacritate | qua 
TE inaudito gaudio Reginam acclamaverat, 
utiliflima contulit equeftrium,& pedeflrium 



i 



1 



mm ( o ) mm 

legionum augmenta ; uberrimam quoque 
Tuis caftris fuppeditavit annonam, Hifce, 
aliisque plurimis, quas deTuae glorias incre- 
mento fama vulgaverat , excitata gens alia 
crien talior, antea negle&a, fed a prifea Illy- 
rica & Dacica virtute non degenerans, fpon- 
te fuá ordinem fubiit & difciplinam militiae, 
ut Tuos augeret, atque roboraret exercitus. 

Quid non exigunt, quid non obtinenC 
eximiasAuguftiTui Animi Dotes? Earum ta- 
men non nifi aliquas attigi , easque disjun- 
ótas ; quis enim único fixoque obtutu inte- 
grum percipere valeat , perceptumque de- 
fcribere fulgorem Tuum » quem longe late- 
que diffundis ? Ita quidem nec Solem intue- 
ri confuevimus, nifi vaporibus horizonris , 
aut nube aptas deníitatis obdudum , vel in- 
terpofito vitro íatis opaco , vim radiationis 
obtundente , ne oculos laedat , audaóter ad 
eum converfos. 

Nec tamen ínter tot curas , quibus in- 
defefla íapienter pro vides adminiftrationiju- 
ftitias, Tuorum fecuritati, bellicis expeditio- 
nibus , aliisque publicis negotiis , deeft Re- 
gium Tuum patrocinium , & adjumentum 
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Scientiis > in quas propenfífíima es, & qua- 
rum multas rariffitno exemplolpfa excolui- 
fti ; ñeque deeft earum cultoribus , iis pras- 
íertim, qui totos fe devovent, ut ftudiorum 
fuorum utile aliquod monumentum edere 
valeant. His ego etíi vixaccenfendus, niíi 
Caefareae DignationisAuótoramentum íuaíif- 
fet, hoíce conatus meos, quosSapientiffimo 
PARENTí Tuo confeerare parabam, Ejus 
utpote juíTu fufceptos , TIBI humillime 
dicare non tantum máxime cupio , fed 
etiam teneor. 

Indulge itaque C LEM EN TISSIM A 
REGINA, ut eosdem Ma jeftatis Tuse aufpi- 
catiflimo Nomini venerabundus inícribam. 
Sic Summi Numinis Providentia TE quam 
diutiífime fervet incolumem ad Tuorum 
felicitatem , & Orbis univeríi decus 
atque ornamentum, 



J 



LECTO. 

l 



LECTORI 

BENEVOLO. 

Egm üut puHkh non adeo affuevit ¿dificw intlyta 
URANIE) ut módicas privatorum domus fuper* 
ha dejpexerit i quin potius ipfa fe qjiendit quúu 
bet hojpitio vel oblata manfionecontentam^ ubi* 
cumque ikeret oculos Juos ad ccelejlia jpefíacula , quorum avi- 
difunt i apte convertere* 

ha énim jplendidam ubi arcem babuerat, a magno Tacho- 
ne in Balthki mam Ínfula Huena, tot cum & Jumplibm con* 
ditam > injuria vero temporum pojlpauca lupa penitus ¿iru- 
tam , *vile patiebatur tugurium , ex apribw cotnpaHum , 
obfervünte illuftri Picardo. (a) 

Quippe fub dio degens > ¿jlivos foíis radios , & byemis no* 
Burna f rigor a Mu toleravit , ut liberiore cceli frueretur 
ajpeflu ; Jeque demum recepit in Reculas , pojl inventa fubti* 
Uoris artificii organa > qm diu inclemente áeris exponi , & 
a vento agitari non JüfiinenL 

Ñeque in orgánica fupeíleSile fuá luxum , vel fuper* 
fuum crnatum ajje&at ;fed idoneam folidamque JlruBuram. 
Olim apud^^ptios í priwquamCambyfisPerfarumque dominio 
fuccumberent , áureo utebaíur circulo , feu verius armilU 
deaurata, cubitalis craffitiei i cujus limbo cubitorum ffi.in- 
fculpferat ortus occafusque Jlellarum ád fingulos annidk$% 

Alia quoqut cumplurd ptMer ármiUas áquátorw * & 
regulas paralláBkas 5 quarum meminit Ptolomms^ quis dubU 
tet ad ejus ufum extitijfe infirümentá , Babylone prtfertim & 
dlexandrw, in quarum urbium utraque fxam babuit per tot 
fécula fedem fuam ? fed conjlat non páuca etiam ligneafuiffe , 
qualia infgnis Copernici , & ipftus Tycbonis , primquam fua 

d me* 

(a) Voyage d' Ürannoburg a Páris 1696, ín fo!. pag. 6. 
(b; Diodori Sículi Biblioth* Hiftor, Üb¿ 1, part H/ pag. m, 




metallica pojftderet» manibus traSabantur ; ea vero rejki de* 
buerunt ob vitium materia nonfatis compaña , fémperque in- 
conflantfa, Aptaverat olim fuo ufiti Obelifcos , ad excelfam 
mokm ere&os , ut per eorum umbras momentum meridiei y & 
folfa altitudines meridianas elieeret ; ifaque pojlmodum felici 
compendio fubjtituit Gnómones , quibus unkafufficit horizon* 
taifa linea in pavimento , potijfimum templi divifa , & Jpe* 
ciem folfa , per imminens fublime foramen radiantk excu 
piens* Eorum maximus extat Bononia in A Petronii templo , 
ab Egnatio Dante conflruBus , deinde a celebérrimo CaJJino ad 
altitudinem , froe radium unkarum iooo promotus. ■ Ai 
longiora dirigenda telefcopia machina requirebantur ingentes , 
qutbus quumplurium manus fatigar entur , opem eximiam at- 
tulerunt viri , omni laude dignijjimi , Hugenius > qui Aftro- 
fcopiam a tuborum molimine liberavit , & Neutonus , qui 
Catoptrkam Dioptrka miro fuccejfu applkuit , tubosque 
contraxit. Hac aliaque hifce fimilia dum fepe meditarer , 
infignia quandoque admirabar obfervatoria , conditorum Re* 
gum nomen ofientantia : quandoque cogitatione parvas fubu 
bam [pernios^ qua único obfervatori , & único quadranti fu§* 
cerent, Ibi recordabar ex publico veluti theatro : illk ex do- 
meflico teño nova fidera , vel rariora phaenomenafuiffe déte- 
¡Ha : Mi condolebam, quod anguflam cameram 9 juxta Meridia* 
num direBam , per anuos 2f quafitam , non invenerit ; (b) 
buic > quod unicum quadrantem JIbi usque ad obitum frusta 
exoptaverit. (c) Quibus idefa obleBatus denique jlatui domui 
mea Speculam addere , qus vires exteri hominfa non exhau- 
riret , commodis tamen requifitis haud indigeret, Quonam 
fuccejfu id mihi praftitijfe contigerit , judkabunt alii , qui 
arduo quidem hoc , fed etiam nobilijfimo Judiorum genere 
dele&antur. lis , ut reBe judkent , quonam modo 
id prafiiterim , defcribendum vel communU 
candum fufcipio. 

APPRO, 

(b) MlfcelL Berolin, Continúate II. p. II. xvn. p. 276, 

(c) Aftronomifch, Handbücb, 3. Tb* cap, 1, § ig< p. 290, 



A P P R O B A T I a 

AStronomiae iludium plurimís,& accuratis obíervationibus optime 
traftari, atque ib demum ad eam, quam íinunt res humanse , perfeítio- 
ném deduci póífe, non mea tantum, fed una complurium eít me peritio- 
rum fententia'. 

Laudo acuta illa ingenia f quae profunda meditatione varia adfpeétabilis 
mundi íyílemata comminífcuntur ; aut converfionum coeleftium ftatas leges,cau- 
fasque pnyficas ad cálculos revocare contendunt. Et vero quantum faaec taliaad 
Aftronomicas fupputationes ordine inftituendas, vel proficua, vá neceíTaria funt, 
vehementer etiam probo; praxin tamen Aftronomicam longe prseferendam puto, 
quse quidem certe exquifitis obíervationibus infudet ita , ut calculatorias artis 
comes Geometría facem ubique praeluceat f folidosque e moleftiíEmis laboribus 
fruftus utraque decerpat. 

Haec omnia qui felici ingenio , & obftinata fedulitate praeftiterit , eum ego 
denique verum , magnumque Aftronomum dici oportere exiftimo, 

Refte fane R&merus 7 percelebrís Aftronomus , ad Lelbmzium fcribens : * 
Aftronomiam in República Literaria Provwciam appeih viraba/» ¡XT])¿avtKOTd- 
tjjv , non minus jenjihus y & manihus , quam mente admwiflrandam* 

Utraque hac laude magna illa ínter Aftronomos floruere nomina : Hipparcb? % 
Ptokmtfr, Tachone?, Ktppkri > Riccioíi 3 Bevelu ^ & noftra memoria CaQini¡ fíaíleji 9 
Manfredii^ Hirii y Flamjleiii 7 Hombovit , Wur^ibaum % Grawathi y Kircbiz y aliique 
non pauci, qui vitalt adhue aura fruuntur, quorum ingenio., & foiertia Aftrono- 
mia plurímum fefe excultam profitetur. 

His ego mérito fuo aceenfendum credo Perilluíirem Marinonium > Cae- 
íareum ante hac, nunc Regium Mathematicum» quem ambas illas Magni Aftro- 
nomi partes egregia expíe vifle, etfi dudum perípeftum haberem; attamen per- 
lefto ejusdem limatiíTimo opere , cujus epigraphe; De Ajironomica Specula Dome- 
Jlká é Orgánico Apparattf Afironomico^ eo majori cum voluptate idem perfeníi; 
quod liceret Obfervatorium Marinonianum , & Aftroícopica inftrumenta 
non modo coram contemplan , & traftare manibus, fed obíervationibus ipfis 
nonnunquam interefíe, atque daré me expertum praeftantiffimorum operum teftem. 

Ñeque poííum, quin hic una cum Collegis meis gratus , lubensque profkear: 
Clariffimi Marinonii prasvio exemplo» & fapientibus confiliis multum debe- 
re Speculam Aftronomicam 5 quae haud ita multis abhinc annis in Vienneníi So- 
cietatis noftrae Académico Collegio erefta eft, itaque a Collega quodam infírui, 
ufuique eíTe coepit , ut peritis non difpliceret. 

Quod nos privato CL Marinonii beneficio, tan tun d em ferepublicis Viri 
optimi de re Aftronomica meritis fe deberé agnofcent literati omnes f ubi prae- 
ftantiffimam hanc ejusdem lucubrationem pervolverint > qua Doftiffimus ac So- 
lertiffimus Auftor fabricam primum ipfam Speculáe fuae Aftronomicse , tum in- 
ftrumenta, fane quam exquifita , eaque ad omne coeleftium obfervationum genus 
accomodatiílima dilucide defcribit, fimul adjeétís perelegantibus fíguris illuftrat, 
modumque^quo hsec eadem domi fua> omnia ,fuoque dudu conficienda curarit: 
quo rigore ad examen íingula vocaverit, atque in ufum deduxerit : quo pafto ad 
labores iítos profundis meditationibus , novísque ab fe excogitatís Geometricis 
demonftrationibus fretus aggreffus fit f eosdem feliciter perfecerit,perfpicue,& 
opportune docet. 

Hunc itaque librum,non modo typis publicis digniffimum cenfeo s fed prse- 
claram inde quoque nobiliílimo AftronomiíB iludió utiíitatem exifíere laetus video; 
tum etiam Perilluílri Domino Auftori egregiam inde apud aequos omnes rerum 
arbitros excellentis Aílronomi opínionem amplificandam eiTe praefentio , atque 
jfyncero ex animo palam gratulor. Víennse 8, Martii 1744- 

Erqfrnus Froelicb , S. J* mppr, 

* Epüblse Leibn^u Volnm* II, pag, 35, 
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LEgi Librum de Jflroitomica Specuh Domeftica^ & Orgánico Ap* 
paratu Aflronomico Perilluñris Doínini Jacobi Ma.kxn.onh , oíirti 
Caefarei, nuncRegii Mathé'matici & Confiliaríi, & inveniopus tanto Au- 
thore digniflimum, ac iníígne monumentum folidse eruditionis. Nec levís men- 
tem fufan t admiratio & venerado Italia, eui fronte ni ad Poefeos- delicias remitie- 
re, & ad feveram fiderum contemplationem contrahere, parí felicítate datum 
eít: quae non domefticaeíblum -títílitati & glorioe celebérrimos Aftronomos hafte- 
nusprotulit, quorum nomina Aftfonomicis organis, tabulis & lucubrationibus 
praefíxa-, ipfisque Plañe ti s infcripta,& velutin coelo coíiíecrata^cum quadam re- 
verenda iegimus; fed porentiííimis etiam Regibus, & floréntiííimis Accademiis 
Aftronomiae Magiftros conceffit , qui patriam fidefum erüditionem velut coló- 
niam ad externas Provincias deducerent, Scrvavit fibi Afculanos y Dondos y Pon- 
taños , Dominicos Mafias y Pftator 9 Lampanos y Dante/ios y Maginos y Galileos , Argo* 
los y Blancajw , Cávatenos , Rkciobs y Gr ¿maídos , Blanchinos y Manfreifos\ at orfais 
utriusque emolumento erudivit Cópemeos y genuitque Paulos y Columbas y Decbale r 
Jtos yCaJJinos , Maraidos y Gramma ticos >&MARíNONiuM:in quo ülud ad fummam 
laudem,& doétrinae famam acceffit ; quod primus ítabilém fedem Aftronomiae 
in Auílria fixerit, cui temporariis folum & minoribus Machirris maxinri viri Ge- 
manden r Purbacbitis y Kegimomams y Angelus > Jíepktus y Rbeita prseluferant, 

Volupe mihifuit inhac celebri Marinoniana Specula privati modeítiam, & 
animi publico nati magnitudinem ,conjunctas contemplan. Moles ^difícil infra 
mágníficentiffima quaedam Aftronomise palatia confííiit , quae e mar more vel le- 
ño lapide Muúificéntiam Principan! evexiíTe novimus ; at fi Organorum Aílro- 
nomicorum copiara, apparatum, & magnitudinem fpeftem , nuilam iis per Euro* 
pam & Afiam, Regiam liberalitatem aequari políe exiftimo. 

Nec minor tanta magnitudine inftrumentorum Tnventoris Induftria e fmgulis 
organis elucet, quae aut nova omnino , aut nova methodo, novisqué óbfervandi 
commodis fabricara, amplum Authoris ingenium loquuntür, Níhil hic e pere- 
grinis terris adveñum , aut folis nominibüs exteroi'um artificuto no.bile, práeter 
horologas machinas ; omnia fub iisdem teftis a Clariffimo Viro inventa > & adü- 
meítico hujate artífice , quem felix direftio tanti Magíílri ad Mechanices apicem 
evexerat , elaborata funt, Níhil , quod non fubtiliílimis demoniirationibUs , & 
multipHci examini fubjeftum , ad omnes artis leges exaéium fuerit 

Infigne hoc erudiriffimi Viri opus &pob]icum beneficium,quod nünahund, 
ñeque paucorum annorum intervallo , fed a pkiribus í & multa aétatis fudoré 
perfici, darique potuiííe mérito cenferetur, Auílíiam noflram jam a pluribusan- 
nis magnopere illuílrat, & ad Viri exiftimationem exteros advertit, minimseqiié 
noftrse Societati occafionem prabuit, ut poít tanta veíligia de Aflroiiomica Spe- 
cula cogitaremus. 

Quod igitur communi Viennenfium commodo & gloria ab llluftri Viro ítt* 
ffitutum eft, idem parí ingenio, methodo, & facilítate in hac lucubrationecón- 
feriptum, typisque digniflimum cenfeo, in qua prañicorum Aflrohomorum fcho- 
lam Urbi noflrae &Orbi literato denique apertam,Viro ab eruditione, induílfia 
& virtute, oeque magno, fíncere gratulor* Viennse 8 4 Martii 1744. 

Jqfepbus Franz^ S. J. 
£ Specuíae Aftron, & Uní Math. Pr&l 

Imprimatur, 
JOANNES JOSEPHÜS FRAISL, mppn 

Excel. Infer. Auítr. Reg, ConfiL p, t. 
RECTOR Univerfitafis- 
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LIBER I. 

ASTRONOMICA SPECULA 

DOMESTICA. 

CAPÜT I. 

De w> qu¿e ante conftruñionem Speculfé con/ide* 

randa fuerunt. 

¿Edificium omne., quamvis exiguum , prsevia delineatione aliqua exprimí, di- 
ílribui , dirigí folet. Ad hoc autem , quod míhi propofueram , prsemitten- 
da etiam fu.it conítderatio eorum , a quibus ufiis , altitudo , poíitio sediiicii 
penderé poterant , funtque fequentia : 

§. I. 

Uorizon Vimnenfis , ejusque impedimenta , partís Cceli pro- 
Jfyeítum adimentia, 

[enna Austria amplitudinem íblis ortivam patentem 
habet , atque etiam patentia bina , fere integra , iilius 
ad orientalem íemicirculum íupplementa. Ñon quod 
Urbs alte promineat , vel quod ad ejusdem ortivam 
plagam indefinita píanities pateat longe lateque , fed 
quod parumper acclivis eft haec , cui Urbs infíftit , ora Danubif| & í¡ 
colles aliquot in proponte regionis parte extant , ii adeo remóti ac 
humiles íunt, ut vifui ex editioribus Urbis locis impedimento non -fine 

A Ad 





x LIBER L 

Ad auftrum eminet clivus (vulgo Wienner-Berg) ab extremo 
Suburbio leniter afcendens , cujus faftigium vix editiores Urbis Turres 
altitudine exaequant. 

Majus autem plagas occidentali impedimentum afferunt montes , 
ultra términos occiduas íblis amplitudinis , hinc ad Viennam amnem, 
illinc ad Danubium protenfi. Inter hoíce infígnis eft Cetius ( germa- 
nice Kalenberg ) Pannoniam olim a Norico dirimens. Hic in varia 
elatus faftigia ccelum obtegit ad aititudinem graduum duorum. 

Profpectüm denique borealem morís alius limitat ( Biíenberg 
diófcus) a ripa finiftra fluminis accliviter aííurgens in difíantia duorum 
fere milliarium germanicorum : hic operit infimum cceli gradum. 

Quae cumcogitatione perciperem-, facile animadverti futurum, 
ut mihi non Iiceret obíervando Horizontís limbum utrinque con- 
ípicere 3 * atque adeo nec momenta ortus occafusque íblis , diebus prae- 
íertim íblftitialibus , invicem conferre ad eliciendam diei longiííimae vel 
breviííimae quantitatem $ ñeque íeéfciones Meridiani , ñeque puríóta 
occaíüs aeftivi , & hyemalis ipíb in Horizonte aífignare j ñeque per 
ftellas cofmice , beliace, vel acronyee occidentes , alia quaedam erue- 
re , quae tamen omnia non adeo ílngularia ceníebam , ut eadem aliun- 
de íiippleri non poñent. Quod enim attinet ad fídera , parum intereft, 
num, ea in occaíu a montibus occultentur , vel a vaporibus , quorum 
deníitate pleraque etiam orientia íidera quodammodo veiantur. Major 
profe&o ja¿l*uraeíl occidentaliumEcIipfíum luminarium, vel latellitum 
Jovialium j íed & hanc leviorem reddit inevitabiiis hujusmodi obíerva- 
tionum calamitas , quae proficiícitur a refraótionibus, nimium eas per- 
turbantibus. Et demum mihi haec cogitanti erant fblatio Specuke quí- 
dam infignes, filis quaeque adHorizontem ímpedimentis affectar. 

Quin etiam cogitabam per totum annum capi poíTe altitu- 
dines correfpondentes tam Solis matutinas & veípertinas , quam ftelia- 
rum orientales & occidentales , ad defíniendum pro. lingulis momen- 
tum tranfitus per Meridianum , nec non ad explorandum lineas meri- 
dianas , vel arcuum, tuborumque muralium poíltum. 

Caeterum noícebam poííe quoque obíervari ftellarum fere omnium, 
tam nobis orientíum culminationes , quam nunquam occidentium Ínfi- 
mas depreífiones. Inter priorum máximas Fomahant (Aquarii lu- 
cida in effufíone aquae ) culminat in altitudine vifa io e 52'. Cauda 
Scorpionis , fecundas magnitudinis , in altitudine 6° 20'é Inter má- 
ximas autem pofteriorum Copra , fíve Juriga capelía , deícendens ad 
Meridianum , adhuc manet 4* 5' íupra Horizontem conípicua. 
Lucida in cauda Cygni 2 0 50' , majoremque aititudinem íervant extre- 
ma 
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ma caudae majoris, lucida Cqffiopea , Perfei , aliaeque , quas 
hic receníere non attinet. 

§.IL 

Horizon Montis Cetiu 

SI locus integro praeditus horizonte quaerendus eííet , non alius quí- 
dem invicinia Urbis aptior occurreret, quam in montis Cetii faffi- 
gio , quod Camaldulenfium Eremo imminet , vel in orientaliore alio, 
ad dextram ripam Danubii prominente, in altitudine pedum Viennen- 
fium circiter 840- in quo &Romani íub Antonino Pió Imperatore fta- 
tionem habuiííe perhibentur, inflar ípeculx idoneam , tum navibus in 
conípicuo flumine obíervandis, tum motibus hoítium in advería ora, 
nondum íübacta , degentium ¿ & D. Leopoldus Marchio Auftriae 
condidit fibi arcem , cujus adhuc veííigia fuperfunt , 5c templum ex- 
ffcat Divo ipíi dicatum , nüper íplendidius 8c honorifícentius exftru- 
¿feum , additis manfionibus Sacerdotum Saxularium , quos Ioci oppor- 
tunitas ad Aftronomiam excolendam pofíet allicere, fi reliquis non pau- 
cis ( ,ne dicam plurimis ) requiíitis eífent inftrueÜ Quas brevíter in- 
dicarle íufficiat , fi cuipíam aliquando libuerit in tam íublimi horizon- 
te Speculam fibi poneré Uranicam, & arduum montis acceílum aéreía- 
lubri , divortium íbeietatis commercio epiítolico , &; taedium íbiitudi- 
nis inexhauífo proípectu compenfare. , 

| ni. 

Locus altitudo Specula. 

Mlhi porro ScinUrbe degendum, & coníultum erat in área manere nu- 
' per acquifíta,quamVirmihi, dum viveret, amiciííimus, non fine 
laude Se grati animi pneíatione memorandus, Leander Comes Anguifíbla, 
egregius Mathematicus, & Urbis Viennenfis Architecturas militan Praefe- 
¿fcus, ad aedificandam fibi domum elegit anno a reparata íalute ciddcxc. 
quandofere vacua erat adhuc ftatio vallaris. Favebat altitudo hujus areae 
tum propugnáculo , tum íuggeñui íuperftru&o dominantis, adeoque 
íecundam contignationem plerarumque domorum excedentis. Favebat 
& locus in ángulo Urbis , ab ejusdem asdifíciis altioribus haud parum 
remoto , & a íuburbanis ómnibus plañe diílito ; ita ut non multa 
opus efiet altitudine , ut idónea ípecula .fieret. 

Hujus itaque pavimentum íatis elevatum iri judicabam, fi aequa- 
retur domeftici .teófci faftigio, ex quo videbam pauca sedifícia magis 

A 2 exílan- 
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exftantia , eaque parum obftare, praeter turres Se templa non evitan- 
da , riifi per aliam turrim , qualem , ut ut intra vetufta mcenia Civi- 
tatis , in vicinia tamen Valli erigere non licebat. 

Nec íubibat animum caulla ulla , cur eííem de altiori pavimen- 
to íbllicitus, niíl levis quxdam íiifpicio cujuspiam phasnomeni raro con- 
tingentis , &: dubiae obíervationis , cujus modici fructus cum ípes in- 
certa remotaque maneret ? perííiaderemihi non poteram, ut millies inte- 
rim ad Specuíam aícendendo , au&o graduum numero , vehementius 
íponte Fatigarer. 

Feneftris autemSpecuIaenullainveniebatur inmuris lateralibus alti- 
tudo fufficiens, nifi per alias inclinato in te£lo patentes. Ad harum uíum 
( accedente pérgula interna , & fcala , quae a pavimento ad pergulam, 
duceret) alia prodibat fíatio lublimior , ad objeólia verfus orientan, 
& auftrum , horizonti propiora , detegenda , & ad ópticos tubos 
verfus eadem dirigendos , profutura. 

Specula Pofitio, Figura , & partium ejus DiftriÉutio. 

DAta erat pofitio domus in declinatione graduum 45, cui Specula 
oclogona apte poterat accommodari, ut Bononiae in paJatio Infti- 
tuti Scientiarum , óptimo íucceiíu , fadlum videram. Plures tamen,. 
quae animo obveríabantur, cauílae non finebant a figura oblonga recedere, 
nec ad alium angulum , niíl redfcum , veteri aedifício novum adjungere. 

Et íane non referebat in quonam pofitionis ángulo ( in uíu fene- 
fírarum ) ad hanc vel illam coeíi plagam Obíervatoris organa dirige- 
rentur , dummodo ad omnes dirigí poííent. 

At plaga Meridiani ( quae uránicas ditionis primaria quidem cft) 
peculiariter exigebat Ubi ípeculam in tota communi íectione íimul , aut 
íucceílive patentan : Solautem, nec non Planetae s & Fixae infígnio- 
res , interdiu culminantes , obícuram poftulabant, immo tenebricofam, 
& quaedam iníuper inftrumenta majora , atque fixa requirebantur, pa- 
rietibusque firmata* Sed has conditiones, praeter univeríalem obíerva- 
tionum uíum & organa mobilia , una eademque Ipecula non patie- 
batur. Itaque in ejusdem veftibulo exigua camera erigenda fuit ( in da- 
to ípatio, quod veteres muri concedebant) & aliorum more , a Meri- 
diano nuncupanda. 

Praeterea , cum oporteret quandoque íub dio efíe , vel ob am- 
pliora phaenomena, qualla folent eííe lumina borealia , vel ad majorem 

coeíi 
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coeli partem conípiciendam , vel ad diftinguenda loca & nomina ftel- 
larum , ad cernenda nubium impedimenta , & propter alia , quaa 
contingere queunt , tale quoque ípatium addendum fuit inflar pérgu- 
las majoris externa. Hinc orta efl diftributio sedificii ut in Tabula í. 
qux ípecies efl Ichnographiae. 



A Specula. 
B Camera Meridiani. 
C Veflibulum. 
D Pérgula externa. 



E Scala externa. 
F G Scala interna, 
h h h Ambítus Pergulae fíi- 
perioris& interna?. 



CAPUT II. 

De Specula Domeflica. 

Pavimentütn. 

PRaeter fundamenta folida , & profunde jaita, omnino ad aráificium 
hoc requiííta, ne cedentibus illis rimas aliquando ageret, ipfa etiam, 
Specula firmo & flabili pavimento indigebat , ne, fi fubfuitans eñeü 
aut tremulum , incumbentium fuper ipíum inftrumentorum errónea 
diretrio vitíatas redderet obíervationes : ut mihi íaepius fuper tabulato 
(quamvis omni diligentiá adhibitá ) contigifle dolueram eo tempore, 
quo nondum conftanti in ftatione pedem fixeram. Hanc ¿taque fla- 
bilitatem íiibftrati lapidei arcus induxerunt : quin etiam traje&a per 
ipfos & per fubje&os parietes , quibus arcus innituntur , férrea liga- 
menta omne Iuxationis periculum amoverunt. 

Pavimentum ftructum eft quadratis lapidibus , optime libra- 
tis , quorum diagonales aequidiflant a Speculae muris adeoque latera 
quadratorum partim meridianas exhibent lineas , partim vero acqui- 
noóriales. 

In medio autem pavimenti hiatus eft I, uíque ad imum for- T 
nicis patens, férrea crate munitus, hyeme aperiendus, ut ex inferiore 
hypocaufto tantum caloris aícendat , quantum ad Speculae aérem 
tepefaciendum , & ofcillatorium horologium a nimio frigore prae- 
íervandum fufficiat. Ñeque enim licebat hyemalem fornacem Spe-, 
culas addere , ne fcilicet calidi vapores tubos ópticos perreptantes , 8c 
ad íuperficies lentium frigori expoíitarum pervenientes , ipíarum ufum 
adimerent vel infirmarent. 

B §. II. 
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Feneftra verticales & inclinaia* 

QUinque funt in lateralibus muris ordinis primi , quarum fítus & 
meníuras in utraque íimul delineatione Ichnographica (Tabula I.) 
& Orthographica (Tabula II. 8c III. )videre eft. Alse bina?, uíque adini- 
tium arcus reéfcangube , binas alias coñtinent vitreas , ut tota íimul 
feneftra , vel íemiÜIs , aut quarta pars , prout altitudo obíervanda , 
vel diuturnior obíervatio exigeret , patere poííet. Additae íunt lig- 
ncx thecae , tum externas ad arcendos ventos , imbres , grandines, tum 
interna; ad Speculam penitus obícurandam, & a frigore magis tuendam. 

Sex alise íunt íecundi ordinis, five inclínate in te¿to Speculse, 
quinqué fínguíis primariis , íexta portx , reípondentes. Hamra quas- 
Jibet unicam habet alam, quae tecli partem conftituit , fk circumdu- 
¿fcum parvulum canalem , qui pluviátil a vento intruíam recipiat , , 8c 
teclo reftituat. Adjedta eft hafta férrea , per quam ala facilius eleve- 
Tab. II. tur , 8c in pofitione verticali detineatür, dum patet feneftra , ut in L, 
& iil. 8c vel, dum feneftra eft clauía , te&o adjaceat , ut in M, & m. 

Verticales feneftra?. ílifficiunt ad ángulos altitudinum , qui 50 
vel 60 gr. non excedant j inclinatae vero ad reliquos uíque ad 90 8c 
ultra Zenith capiendos. 
Tab. 11. Sint enirn A fummitas feneftra? verticalis , B initium arcus ejus- 
dem feneftra?, C D apertura feneftra: inclinata? , E F pars elevata pérgula?, 
ínfra defcribenda?,HO R linea horizontalis , 8c in ea O oculus, vel cen- 
trum cujuspiam quadrantis aut circuli in diftantia commoda , v. g. trium 
pedum a lorica feneftrse : linea viíualis A O, traníiens íub vértice fene- 
ftra, continebit cum horizontali O R angulum A O R grad. 60. B O 
vero vifuaüs inferior, fub initio arcus, continebit cum eadem horizon- 
tali O R angulum 50 gr. Deinde per C du&á ipfi B O parallelá C H, 
8c producía C F in I , H I , pars linea? horizontalis H O R , locus erit 
oculi fucceffive videntis obje£h elevata íupra horizontem a $0 gradibus 
uíque ad 90 8c ulterius 3 Ab H autem recedendo veríus L fumi po« 
terunt elevationes ínfra gr. 50. 

Si per puncta C 8c D deícriptus intelligatur circuli arcus, tan- 
gens horizontaiem lineam H O R in Q__, fiet in Q_ angulus C Q_D 
omnium poíTibilium maximus ; adeoque in data elevatione oguIí a pa- 
vimento dabitur punctum Q_, ex quo máxima coeli pars per datum 
feneftra? lumen C D detegi poterit. 

Scho* 
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Scholium. 

T INica in vértice te&i feneftra horizontalis rotunda , cujus diameter 

T V admitteret angulum T SV non minorem ángulo Q QJ) 9 Ju¿>- Tab. II 
fiitvá potuiffet fenejiris ómnibus inclinatis : Jed majus accejjijfet incom* 
modum , §¡j¡. ¿pus fuiffet akiore fcala ¿ nec ad fuhlimiorem Jiationem 
profuijjet , niji addita interna pérgula ; hac autem majorem fenejlrce 
amplitudinem , vel minores alias in circuitu verticales 9 & fupra tecli 
fqjfigium exegijjet. 

§. III. 

Pérgula interna. 

TOtam fere Speculam interius ambit horizontalis margo ab , AB, n * 
e f, IK , latitudinem habens pedum %$% Cap. I. §. III. indicatus. 
Hic margo elevatur 10 pedibus a Speculae pavimento, & perguíam in- 
ternam conítituit, innixam ferréis fulcris ad, AD, e s , I Ej repagu- 
lis quoque ferréis a x Y Z e, A C , F G H I , aíiisque munitam, ad 
pergentium fecuritatem. Reliquum ípatii, nimirum AF, occupat fea- Tab. ui. 
la A A ¡ quíe pergulam curíi Speculx pavimento conjungit. 

Ufus hujus pérgulas frequens eft ad feneítras tecti aperiendas. Sta- 
tionem quoque altiorem praebet ad quasdam obíervationes horizonta- 
les , vel in vicinia horizontis , idoneam , vicesque fupplentem alterius 
fubdialis , quse in publicis obíervatoriis teéfco , fornice obduóto , íu- 
peradditur. 

Porro pérgula* tabulato in vicinia paríetum fíxo manente,ut Ff, Tab. u. 
aliqux tamen ejus partes a parietibus remotiores , & feneñris imminen- 
tes , ut F e , mobiles inflar alarum fieri debuerunt , ut elevatae ad po- 
fitionem F E, ufum feneftrarum te£H non impedirent j adeoque partes 
coeli verticales , aut a vértice non admodum remota; , detegi poííent. 

§. IV 

Index Ventorum. 

SPatium fub tecto Specube, inter feneftras inclinaras refiduum, occu- 
patura circulo, horizontem referente, &, ut ferunt horizontis ejus- 
dem plagae , diviíb , ac nominibus ventorum , imaginibusque illorum 
iníignito. Ex centro volvitur índex , circuli illius ambitum percur- 
rens , & hic index movetur ab hafta férrea , quae in foramine cónico 
lamina* horizontalis orichalcicae, fíipra centrum fírmata?, ad perpendicu- 
lum imminet, fuperius in Galli figuram expanía, ut a vento dirigaturj 
adeoque tam Gallus externus, quam internus indexlocum& nomen in- 
dicet flantis venti. 

B 2 §. V. 
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Piftura SpecuU. 

INternam páríetum íuperfíciem architeófconicis ornamentis, Iaquearis 
autem deformationibus , ut ajunt , arabícis pictura exornavit. Id 
hyemé dum fieret, calor appofitíe fomácis muros & te&orium , quod, 
ut pi¿fcura exigebat , inducebatur , adeo exfíccavit, ut duritíem íüm* 
mam contraxerint. 

CAPUT IIL 

De Camera Meridiani. 

S§1| |f¡gl SIS SS^K í ¡%" i ! 

Pí?/íif¿{? Camera 

MAximi profeso in re Aítronomica Meridianus circulus faciendus 
eft , ex quo ad varia aftronomica exercitia eximiae promanarle 
utilitates. Ad hunc íiquidem culminatiqnes , difíerentíae aícenfionum 
reótarum , diurnie omnes coeleftium motuum periodi referuntur. In 
hoc declinationes , maximse altitudines íupra horizontem , diftantix a 
vértice numerantur. Hujus plaga praecipue reípicítur in collocandis no- 
vis publicísque Uranise fíationibus , ut primarii pañetes ejus directio- 
nem oftendant , & inftrumentis muralibus commode inferviant. Ra- 
ro tamen contingit privatas sedes fecundum Meridianum ene directas , 
rariüs accidit a fundamentis erigi hujusmodi aedificia, quae vel obíerva- 
torum íedibus fint contigua, vel illas intra íe capiant. Horum autem 
fi neutrum contingat, moleíh quidem obíervatori fatigatio emerget,vel 
grave obíervationibus detrimentum. 

Etll vero nec mihi tam felix poíltio obtigerit , nec parietem in 
exigua camera (quam fuper.antiquis datisque poíitione muris erigi cu- 
ravi ) in plano meridiani collocare licuerit , nihil tamen obflitit, quin 
data obliqua poíltio, íi non ;eque commode , non minus tamen exa- 
lte ad Meridiani ufum potuerit aptari. 

At bene contigit, ut camera ha?c Specufoe immediate conjungere- 
tur, quod prodeft vehementer ob alternos, 8c fepe íimultaneos, utri- 
úíque ufus. 

Scholium. 

JLLuftris Dani¿e Matbematicus Oílaus Romerus cameram juxta Me* 
* ridianum pqfitam, per 25 anuos exoptatam, (a) nunquam obtinuit y 

& ob- 

(a) Mifcel. Birol. Contin. U. fag. 277. 
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& obfervatorium Jtbi condidit domefiicum , deinde tufculanum^ utrum* 
que declinans a plano Aíeridiani. (a ) Etenim Jtbi perfuaferat injlru* 
menta omnia tam Jixa , quam mobilia , aptum in 
¿edificio locum invenir e. 

§.n. 

Fenejlra Meridiani* 

fnpRia ego fixa inflrumenta huic Camera aífígnaveram , Meridiani 
X. uíii indigentia ¿ Lineam videlicet iplamMeridianam, partim ver- 
ticalem C P , partim horizontalem P Qj deinde verticalem arcum 
ANI,quem poftea in quadrantem integrum convertí; deniqueDioptras^ 
telefcopicas a culminationibus (brevius dieam ) Culminatorium B D. 

Linea meridiana exiguum poílulabat internum foramen j exter- 
ne tamen magis expanííim, ut fingulis anni diebus radios Solis admitte- 
ret. Arcus verticalis unieam requirebat feneftram auítralem , in te&o 
patentem. Culminatorium denique integram exigebat in tedfco apertu- 
ram, per totam Meridiani íe&ionem. Máximum igitur compendium 
ad id redigendum erat, ut tria hace inftrumenta fub una eademque fene- 
ftra, juxta Meridianum dire¿h, collocarentur. 

I mo itaque evitandum eratSpeeulae impedimentum , quod ab ex- 
tante tedto , íive ab orientali ángulo ejusdem proficifei poterat. 

\l áo Latitudo feneflrae debuit extendí ad íeíquiakerum pedem. 
líl ti0 Faftigium F deprimendum fuit infra Speculae tedfcum , ut fé-Tab 
neítne verticali, Euro-Boream refpicienti, quam mínimo impedimento 
efíet. 

IV t0 Apertura tedti E F G diviía fuit ab ejusdem fafligioF in duas 
partesEF, FG, utrinque inclinatas, & totidem eidem datae íunt exter- 
na alx, quac claufe, in ipíb faftigio jungantur, teéfcumque pariter com- 
pleant. Duabus etiam clauditur aliis internis alis, quarum utraque pro- 
deíl tum ad obícurandam cameram , feneítra interim externa patente , 
tum ad acceflüm externo lumini , pro lubitu coardtandum , ventique 
impetum arcendum. 

Scholium* 

T\Ua quoque in Camera bacpatent verticales fenejlra, quarum mtnor 
^ imminet ei porta , qua prabetur exitm ad Pergulam fubdialem. 
Utraque tamen ex fenejlrh Os , ad Camera potim quam ad ufum Meri- 
diani ejl , nec aperiri illa foknt pro diurnu o/Jervationibm * nifi lumen 
admittendum Jit ad illuflrationem quadrantk , vei horologii ofcilíatorii ; 

C ■ ' negué 

( a ) Baja AJlron. Pitri Horre fawi Hitvnts J 7 ¿ f. w fol. pag. 4 J • ¿" z 4 1* 
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ñeque in móhmrn* nifíad aejiimandam quandoque ydiflantiam fiderk üli* 
cujw a Meridiano* 

§• ni. 

Tabulatum fuperius, 



A' 



D Meridiani feneftram jamindicatam, aperiendam fímplex vel dú- 
plex ícala non íufficiebat , quoniam accedendum etiam erat ad 
hanc , vel ad illam feneftrae partem , ut orificiis tuborum Jampades ad- 
moverentur. Pneterea Culminafcorii altior pofitio akiorem quoque re- 
Tab. IV. quirebac aícenfam. Ad hos ufas addi debuit tabulatum fuperius R T, 
pedibus o£k> a pavimento elevatum $ hiatu tamen relicto fub Meridia- 
ni apertura, tum utilla plaga in conípeótu haberetur , tum ad elevan- 
Tab. I. dum deprimendumque tubum fixi Quadrantis. In angulis K , & L 
duae fant ícalae , ííngulae in dims partes divife , quarum íuperior & ac- 
clivior eft, & a tabulato removeri poteft, nec non ad parietem inclinan, 
ut liberior ingrefíus ad Speculam, &: exitus ad íubdialem Pergulam ha- 
beatur. 

Tab. 1. In ángulo M hyemali tempore fornax additur férrea, quae Obíer- 
vatoribus & taedium vigiliae imminuit , & frigoris tormentum adimit. 
Quoniam vero feneftra Meridiani plerumque, vel ad utramque, vel ad 
alterutram partem patere debet, iecirco Camera non admodum calefit, 
ne afcendentes in tubos calidi vapores obje&ivislentibus noceant, quem- 
admodum etiam Capite II. §. I. monuimus. 

Scholium. 




majus 

commodum adjecla 9 breviter capifejequenti exponentur. Prhu tamen 
recen/ere liceat Séneca verba, (a) Specufó veflibulo inf cripta. 

„ Proinde dum oculi mei ab iílo fpectaculo, cujus inlatiabiles funt, 
„ non abducantur , dum mihi lunam íblemque intueri liceat , dum ce- 
„ teris inhaerere fideribus,dum ortus eorum, occafas, intervallaque,& 
„ caulas inveftigare velocius meandi, vel tardius , ipeótare tot per no- 
„ ¿tem ffcellas micantes, & alias immobiles , alias non in magnum ípa- 
„ tium exeuntes , fed intra ííium íe circumagentes vefrigium , quasdam 
„ fubito erumpentes, quasdam igne fufo perííringentes aciem, quaíi de- 
„ cidant , vei longo tra&u cum luce multa praetervolantes j dum cum 
„ his íim , & cxleítibus, qua homini fas eft, immiícear; dum animum 

■(a) De confolat. adHth. Ca¿. IX. p. zg z. Ito». 1. Ofer. ediu A?nftelod. ^udDm.Eljtvir. 1672,* 
in Svq. 
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„ ad cognatarum rerum conípe&um tendentem, in íublimi femper ha- 
„ beam : quantum refert mea, quid calcem ? 

Simile quidpiam legitur apud Ciceronem* (a) 

Scholium II. 

f\Uamvk autem in Jpe adhuc effent reliqui , & pracipui hujus Specu- 
t>4^ fmtlm , mibiprofeóio erat cur de primo non parum gauderem , 
quodipfa nempe Jpecimen, & Jiimulüm dederit erigendi altiorem & am- 
pliorem aliam in Ccefareo hoc Académico Soc. JEfu Coüegio f cui copiofm 
acceffu pragrandium inflmmentorum apparatm , & indefejfa prac/ari 
dftronomi ) aliommque Sodalium obfervatorum folertia* Quoanovum 
U?2ÍverJitatk & Urbh bujm ornamentum ad imitationem alliciet non 
pauca infignium aliar um Urbium Coüegia , eximio ajironomici Jiudii 
progreffki & Patrum Societatk, Qatholicam fidem per Sinicat, alimgue 
Orientk regiones propagantium fubfidio* 

CAPUT IV. 

De Appendkibus Speculce. 

i I 

Obfervatorium inpriw. 

VIx parata eratSpecu!a,quando cogitare coepi de quadam ejusappen- 
dice pro Quadrante fixo , íiderum boreaiium culminationibus , & 
infimis eorundem depreílionibus deftinando , quo diutius abíque mole- 
ftia carere non poteram. Huic Quadranti íocum aÜIgnaveram in bo- 
reali ángulo are;e domefticae, ubi nimirum integer ad boream profpeétus 
patebat, ad colles uíque, in utraque Danubii ripa confpicuos. Quum- 
que ad fundandum exiguum quoddamsedificium térra eífbderetur, con- 
tigit vetuftum detegi parietem craílitiei pedum 7?, cujus externa & íii- 
perior pars aream ibi claudens , non niu ped. li habebat. Ex infpe- 
¿feione habita vifum fuit hunc parietem fpe&aíTe ad antiqua moenia, qui- 
busUrbs cingebatur, priusquam muniretur hodierno vallo, in cortinas & 
propugnacula exteníb. 

Porro inventum hoc Se utile videbatur, & opportunum ad col- 
locandum Quadrantem boreaiem, qui mihi deerat , & ad auftralem al- 
terum, non procul ab ipíb fírmandum j quippe ad anguftum aüquod 
atrium in área ipía diíponendum,in quo luminarium, planetarum, aftro- 

C 2 rumq^ue 

(a) TufcuL D$ut. Ub. V. Cq. XXIV. 
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rumque culminationes , & eorum , quae nobis non occidunt, Ínfimas de* 
preffíones conípici poílent. 

Murum itaque internum erexi, externum ad te£fei culmen eleva- 
vi : fpatium, quod oblongum erat , in duas partes divifí , unam Qua- 
dranti auftrali aífignans, alteram boreali. Auftralem, utpote magis fre- 
quentandam, decentius ornavi & hyemali fornace inftruxi. Boreali cum 
reíiqua domus parte communicationem aperui, ut absque uüa venti & 
frigidi aéris moleítia , vel ad novum hoc Obíervatorium tranfíre , vel 
in domeftica aede manendo, eas, quse a meis peragi íblent obíervationes 
indicere, dirigere, ac notare quam commodiíEme liceret. 

Prasterea opportune accidit inferáis hoc Obíervatorium conti- 
guum fieri omcinas domeític3s,ob frequentem ad ejus uíum &fabri me- 
* chanici & rei fabrilis pro polienda,reaptanda, reparanda fupelleófcüe or- 
gánica neceffitatem. 

§• n. 

Camera obfcura* , ■ . 

C Ameras Meridianí, Capite III. defcriptas, contigua eft exigua came- 
ra hasc , ut paíTim vocari íblet oh/cura. In N notatur ejus pofitio 
& área baíis quadratas , cujus interna latera menfuram habent pedum 
o&o. Unicum habet parietem j tria reliqua verticalia latera lignea funt, 
ex aíleribus externis & internis, intermediisque pluribus trabeculis com- 
pacta , pedibus fere feptem fupra pavimentum elevata. Tecljorium, 
integras internae ííiperflciei inductum , atro colore imbuebatur. Fene- 
ftrae omnes ad ufumHelioícopii thecis externis & internis, aptisque cur- 
íbribus inftrui debuerunt. Ambae quoque portas interius, exteriusque 
clauduntur, ut in uíu Cameras omne lumen excludant. 

Te&um pyramidaletruncatum in altitudine pedum quatuor, de- 
íinit in horizontalem feneítram , cujus lumen non excedit aream pedis 
quadrati. Hasc feneítra, quaspotiorem in hac Camera uíum habet, in- 
terius femper te£ta manet ampliori nigra pelle , quae tubum teleícopi- 
cum, de quo alibi , cingit, ipfique motum omnem tam horizontalem, 
quam verticalem permittit. Exterius eadem feneftra tegitur altiore qua- 
dam theca , ex ferréis braóteolis compoíita , tecSHque faftigium ornante, 
qux tamen ad uíum tubi amovetur , & pera&a obfervatione reponitur, 
ut ingreílus pluvia; arceatur , & tubi extra feneftram prominentis orifi- 
cium cum adjeóto ípeculo, quodplerumque tubo adhaerens relinquitur. 
ab infultibus aéris , aliisque periculis immune íervetur. 

Ad uíum denique ipíius horizontalis feneftras adjecta eft ícala ex- 
terna , quas ad tecti faftigium facilem prasbeat acceñum. 
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LIBER II. 

ORGANICO DE APPARATU 

ASTRONOMICO. 
SECTIO I 

4 DE LINEA MERIDIANA. 

Quanta fit Meridiani Circuli militas cum jam perfpicue fupra (a) fit declaratum, 
facile intelligitur , cur in Aüronomicarum rerum comparatione duflus lineae 
meridíance primas foleat partes occupare. Ducitur autem linea haec in pavi- 
mento ítabili firmoque , vel metalli laminis inciditur, & in partes aequas, tan- 
gentibus diftantiarum centri Solis a vértice Speculae refpond entes , dividítur» 
vel íimplicius extenfo filo fignatur , plerumque horizontaliter , verticaliter 
ínter dum , quandoque mixte. Huic accedente diredi one umbrae feu radii 
Solis , vel utriusque fimul , modus habetur eximius defíniendi traníitum centri 
Solis per Meridianum Circulum ; punétum vero temporis , quo illud centrum 
eo in circulo reperitur , finís eít elapfse diei naturalis , & fequentis initium. 

Porro Meridianus Circulus plerumque difcrepat ab horario, qui diem artificialem 
bifariam dividir, quique adfenfum vagus eíí,utpote circaiEqumoftiadimidio 
fere horae minuto a vértice hinc inde digrediens. Linea quoque meridiana 
non a meridie , fed a Meridiano, in quo fixa ponitur , nomen mutuatur. Non 

. «nim meridie utuntur Aílronomi , fed horis 14. diei naturalis : ñeque refert a 
quonam horario inchoetur numerado haec ; quam tamen expedit a fixo aliquo 
puníto poíTe inchoari. At non alibi poterat hujusmodi terminus aptius figi, 
quam Meridiano , ad quem Sol, etfi diebus fere fingulis extra Solílitia ferius, 
aut citius ; quippe ad diverfas ejusdem partes, aliisque fub angulis revertatur 
ob insequalem progreíTum fuum in Eclipticae plano ; mínima tamen inaequali. 
tate revertitur, atque in eodem culminans , aequalibus arcubus ejus paralleli, in 
quo eo temporis momento centrum Solis eít. , ab horizonte utrinque diííat. 
Stabilitas vero Meridiani inconcuíTa manet poíl obfervationes ab infígni C añi- 
no Bononiae habitas in examine Meridianae, duétoe in sede Sanéti Petronii, (b) 
omnium haétenus duñarum maximae , quae a Celebérrimo Manfredio ibidem 
repetitae (0 fuere. 

Quaecunque autem eligatur difpofitio lineas Meridianae , a qua deinceps reñifica- 
ta, iplius Meridiani direftio cognofci debeat, ea fane a punéto dato vel ad libi- 
tum fumpto , quod jam in Meridiano fixum concipitur , habenda eft diftantia, 
quae ad error em unius fcrupuli fecundi horarii detegendum idónea fit. Et 
quamvís ad reítam hujus lineae pofitionem unicum ejus punftum praeter illud , 
quod datur aut aflumitur, invenire fufficiat ; plurima tamen interveniunt ob- 

D ílacula, 

(a) uh. 1 mg, in. %. r. 

(b) Defcrizhne MU Meridiana ¿i S. Petronio. Bologna 169 j". in Fol.f, i¡, 

(c) Commtnt. Academia Banwienfts , Bononm mi.in 4to. pag> S94. 
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ílacula » quacumque diligenti circumfpeíHone majora ; & qnae contingunt ab* 
errationes, augentur in ratíone reciproca difiantiarum a punfto dato. Praxes 
i taque omnes innixae punftis appulluum umbrae gnomonis > aut radii Solis ad 
círculos concéntricos ante ac poíl meridiem, in diebns e tiara folítitialibus 3 re- 
mota variátae declin ationis omni fufpicione, fatis accuratae non funt ; adeoque 
praeftat punfta máxime remota adhibere , nempe interfeftioncs arcus diurni So- 
lis cum circulis horizonti sequidiítantibus , five correfpondentium altitudinum 
hodiernam methodum. 

CAPUT I. 

De Meridiana filan , cujus umbra ]}eckm Solfa in meridie 

hifariam Jecet, 

¡Ptiílima videbatur priíco medioque aevo umbrae dire¿tio 
vel radii Solis ad eliciendam lineas Meridianas poíltionem, 
ac per alterutrius, umbrae vel radii cum linea Meridiana 
jam duela coincidentiam , definitu facillima , meridiana 
hora habebatur. Plures ideo utriusque praxes excogita- 
te fuerunt, rem gnomonicam egregie illuftrantcs. Quoniam vero umbra 
indiftinófce definit in penumbram, Se radiorum Solis, per rotundum fora- 
men transmiííbrum, conicum fruftum,in piano quopiam horizontali aut 
verticali oblique íe&um, dat ülo in plano ellipfím $ iccirco neutram ex 
propoíitis methodis, quantum res exigit, perfedle íufficere jam diu fuit 
deprehenfiim. Primus, quod íciam, utriusque (radii & umbra?) ufum fe- 
liciter junxit CeleberrimusNicolaus del'ísle in praeclaraíua methodo,(«) 
qüam ab Aftronomis quoque Bononienfibus adhibitam vidi An.1729, 
haneque in meum uíum transduxi, adje&is iis, quae loci Se corre¿tionis 
adhibendae opportunitas pro re mea exigere videbatur. 

Scholium* 

Í^Eleberrimm Kicherim , Regia Scientiarum TariJienRs Academia So* 
cites, AnASj2* in Cayena Ínfula Meridia?mm filarem adéibuitj (b) 
& Illujir'u eadem Societas An. 1682. (c) Varino alikque ad obfervatio* 
nes Agronómicas abkgatk , ínter multa horum itinerum caujjas utilita* 
tesque fpeclantia, modum prtefcripjit NLeridianam lineam defcribendi per 
umbram chorda ad perpendiculum extenfee , ac borologium ofcillatorium 
apte compojitum , in quo feiri poffet, quidnam in meridie Índices ojien* 
furi effent ; arque adeo pojjet etiam umbra projeélio , ipfi momento me» 
ridiei correjpondens , in pavimento apte Jignari, 

¡Flifce 

(a) Memoires Ae t Acáiemh Royale Aes Sciences. Parh 17 79. in 4to. f. y?, 

(b) Ohfirvatiom Afironami<¡ues fr c.par Mfr. Richer a París 1679* in Foi. j>. j?. 

(c) Les tlemens £ Afironomie veri fes per Mfr. CaJJini , ibu\. ¡>. $4. 
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Hijee tomen adminiculk £f umbree in lineam projeéltf, gf boro/o- 
gtiytempiM ejmdem linea Jignandce indicantk^non ita acquiefcere licehat, 
ut 7ton liber et rem propias ad perfeélionem adducere. Deerat Jiquidem 
Solk jpecies umbram contingens, qu¿e ufum ipjim aptiorem redderet, & 
obfervationem Solk ad Meridianum appellentk penitm illuflraret. 

I i 

Pro Jilari Meridiana apparatw, 

I.T Amina orichalcica horizontalis A , murali fulcro adítri&a , fora- Tab. i. 

XJ men habet externe ampliatum , ut toto anno Soíis radios admit- Fi g¡- *■ 
tat 5 interius vero in a, contractum ad oófcavam unciae pedís Viennen- 
lis partem , nempe ad millefimam fére altitudinis $ quae proportio & a 
Caílino ele&a fuit , & poft ipíiim íervata in gnomonum conftruclione. 
Foramini a aptatur operculum O o , in conum modice truncatum den*, 
nens , & íecundum axem fuum perforatum, ut per id foramen traníeat 
filum perpendiculi, ex o demiíli, cujus ope quíeri debuit in fubje&o pa- 
vimento infimum punétum h , cui foramen a , Ove ipfíus centrum ver- 
ticaiiter imminet in altitudine 124. unciarum. 

2. Ad hoc perpendiculum fiftebatur crena b, tomo excavata in Fíg. n. 
clavo cylindrico k , definente in cochleam /, eoque inter .furculam fer- 
ream F f, pavimento infitam fírmatamque, volubili, ut eadem crena b 
promoveri poílet , orientem vel occidentem verfus, doñee perpendícu- 
lo o b apte adhaereret. 

Haec itaque verticalis linea a b 9 vel o b , remoto nimirum opercu- Fíg. I. 
lo O o, ad perpendiculi uílim appofito , ííxa concipitur in plano Meri- 
diani , fignaturque per ítabile centrum foraminis a , & crenam b in pa- 
vimento. 

3. Altera verticalis linea C P aptata efe duabus crenis C & P in 
vicinia paríetis , parumper mobilibus, ut utraque vel alterutra promo- 
veri ad alterius perpendiculum, aut ab eodem retrahi poíTit, &, per mo- Tab .^r. 
tum utriusque, planum verticale a b CP, mobile circa fíxum axem a b, 

in Meridiano demum conftitui queat. Crena íuperíor C, mobiíis ope 
horizontalis cochleae veríiis orientem vel occidentem , adducebatur ad 
Meridiani plagam, uteumque notamj inferior autemP, excavata in cir- 
cumferentia clavi cyliridrici , íimilis priori kl y fiftebatur ad perpendicu- 
lum ex alia C demifíiim. 

4. Quarta demum crena QJtatuenda fuit ínter primam b 8c ul- 
timum locum ípeciei Solis in pavimento (Solé nimirum exiftentc in tro- 
pico Cancri ) in re&a fíquidem linea, vel faítem in eodem verticali pla- 
no cum prioribus crenis b & P. 

D 2 5- Itaque 
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5. Itaque filum per crenas C, P, & b extenílim, fíve nor- 
ma filaris B P b, aut brevior C P Q_(dempta inutiJi ejus parte Q_¿) in 
in eodem erat verticali plano cum axe foraminis a* Num autem ipil 
etiam Meridiano congrueret, vel quantum ab eo decünaret, remanebat 
obíervationum ope inquirendum. 

6. Partí parietís, filo C P próxima?, indulta primo fuit artificia- 
lis cruíta marmórea, cujus tamen íiiperficies aliquantillum concava eííet, 
& correíponderet axi a b 9 ut íeclcio fruíti conici radiorum Solis eandem 
retineret figuram in traníitu cujuslibet diei, decem circiter minutis circa 
meridiem. Sed poftquam deprehenderam nimio nitore marmoris , a 
poiitura induéfco , hebetari Solis ipeciem , eamque in charta munda val- 
de vividiorem excipi,cogitandum mihi fuit de íácili, apto, frequenti hu~ 
jus chartae pofitu , qui ípeciei figuram circa eundem meridiem , íaitem 
in obíervatione appulíus 8c exitus, de quibus infra , non immutaret. Id- 
que obtinui per tenues duas chordas T V, X Y,inter parietem 8c filum 
G P verticaliter tenías , axi a b ipíique filo G P sequidiftantes , ílipra & 
infra firmatas. Has chordas percurrit vertí calis oblongus aííerculus, ip- 
fis ad quamlibet altitudinem adhserens in lateralibus crenis, quarum me- 
dias chordas ad majorem Iatitudinem extendunt, extremas in priftina de- 
tinent. Gharta itaque munda 8c candida, aííerculo huic appoíita, ple- 
rumque glutine, quandoque accubus fírmata , vel a duobus craffioribus 
filis i aut ab elafticis laminis detenta , parallela manet chordis verticali- 
bus, recliaque ad planum, quod per lineas a b, C P duclum, & in ipíb 

Tab. 1. Meridiano eñe concipitur. 

Fig. i. 7. Filum horizontale P Qcuítoditur a capíula pavimento appo- 

íita , íuoque operculo munita. Fundo capfufce feevigato adjacet munda 
charta, quotidie ad ipeciem Solis adducenda. Diftantia fiii horizontalis 
a fundo capfulae, nec non verticaíis a charta , deícripto aííerculo appoíi- 
ta, effc duarum unciarum. 

Scholitim. 

T}Ro Meridiana inferioru Obfervatorii eundem apparatum adbibui* 
Lamina kori&ontalk ( qua radiationi Solk aditum pr¿ebet ) lapí- 
deo & férreo fulcro firmata, eleva ta ejl a pavimento 176 uncik^ & 122 
di fíat a verticali linea CP* Filum horizontale b P Jtngulk diebw f 
guando ipjo utendum ejl , extenditur inter crenas b , & P 5 deinde per~ 
acia obfervatione amovetur* Aliud verticale C P extenfum relinquitur 
ínter crenm C& P toto eo anni tempore , quo Solk Jpecíes illud attingiu 
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Quídam pr&mitíuntur ad ufum meridiana jilam. 

DEFINITIO I 

SOIis per exigum" foramen in obícurum locum radiatío R, S, pariete lab. 
vel pavimento excepta, dicitur ¡jtecies Solk, íive imago, íive appa- Fi g-i 
rentia diíci íblaris. &5 ' 

Scholium. 

Q Pecios manet in pavimento Camera; Meridiani a die \i.Aprilkufque 
ad finem Augujii, reliquo anni tempore ad parietem excurrit* 
A die autem 25. Aprilk ufque ad 12. Augufti projicitur jfeecies in 
pavimentum inferiork Obfervatorii , rejiduk diebm projicitur in parie- 
tem* 

COROLLARIA. 

I. TTAbetur itaque íe&io communis coni radiantis , & íuperfíciei pa- 
jil rietis aut pavimenti, cui oblique ille occurrit, &, quod coníe- 
quitur, íeótio eft ellipíis. 

2. Adeoque augetur ílngulis diebus , aut minuitur in ratione, 
quae naícitur ex compofítione rationis diílantiarum a R , a S , a fora- F%. 
mine a , & diametrorum Solis apparentium ¿ íive in directa íecantium 
altitudinis Solis, vel ejus diftantiae a vértice (prout tamen ípecies in pa- 
riete vel in pavimento excipitur ) & inver/a diftantiarum Solis a térra. 
Sunt enim a R , a S íecantes angulorum H a R , H a S , íive altitudi- 
nis Solis ílipra horizontem, vel diftantiíe Solis a vértice 5 diametri vero 
Solis apparentes reciprocx íunt diítantiis Solis a térra. 

3. In Solftitiis mínima eíl ípecies Solis in fliperfície utraque, tum 
parietis, tum pavimenti. 

4. Ante meridiem ípecies Solis occidentalis eíl, utpote Solí op- Fíg. 
poíita ; poír. meridiem fit orientalis. Solis autem & ípeciei limbi prio- F ^ 5 
res ( Solis nempe limbus occidentalis , & ípeciei limbus orientalis ) ad " 
Meridianum íimul perveniunt : centra utriusque Meridianum íimul at- 
tingunt , & limbi pofteriores ( nimirum Solis limbus orientalis , & ípe- 
ciei limbus occidentalis ) a Meridiano íimul recedunt. 

5. Interim Solis radio attingente filum , hujus umbra projicitur 
in Iimbum o r ípeciei , jam quoque attingentis planum Meridiani , cu- 
jus plani & ípeciei communem íucceílivam íedtionem D E conípi- 
cuam reddit eadem fili umbra M N, immota manens in eodem plano 5 
utpote a filo ítabili projeéfea , Solé per fíxum idem foramen a irradian- 
te planum. 

E 6. Quam 
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Tab. i. 6. Quam primum ípeciei difcus ADBE apparet ab umbra fe 

Flg * 4* lari M N bifariam íe¿tus,indicat centrum ííium ad Meridianum appuíiC 
ib ^ adeoque centrum etiam Solis irí Meridiani plano eíle. Atque noc cft 
prEecipuum temporis momentum, quod ex obíervatione determinandum 
fuícipitur. Quum vero centrum ípeciei non habeatur, ñeque pun&um 
aliquod majoris diametri, umbrae occurrens , id íuppletur per contaclrus 
vilbs utriusque limbi or, o c ípeciei Solis, & umbrae fiiaris M N* 

DEFINITIO II. 

Fíg. 4. QPeciei Appulfm eft umbrae fiiaris M N, & limbi orientalis o r ad eam 
O pervenientis , conta&us. 

DEFINITIO III. 

COntactus umbrae fiiaris MN, & ípeciei limbi occidentalis o c,ab ea 
recedentis, Exitw appellatur. 

DEFINITIO IV. 
liAOra umbra in diíco fpeciei, vel hujusin plano Meridiani, eft tem- 
m VI* pus fluens ab appulíu ufque ad exitum. 

COROLLARIA. 
I. A Ugetur haec mora vei minuitur in ratione directa diametrorum 
XIl transveríalium five latitudinum ípeciei Solis, &, invería veiocita- 
tum, quibus eadem movetur. 

2. Máxima mora éft circa Solftitia , mínima circa ¿Equinocliia. 

Scholium, 

"T^jEque amplitudo , Jive transverfa diaméter Jpeciei, ñeque mora ejtes- 
' aem quidpiam conferunt adufum linea Meridiana 5 ideoque nec 
referí maximam & minimam utrimque menfuram fubtili ratiocinio de- 
finiré, 

I ni. 

Ufw Meridiana filark. 

l'í~\ Uando ípecies Solis parum diftat ab umbra fiíi, íubdubie íaltem ap- 
VX párente, Camera obícura redditur, único patente aditu, five fo- 
ramine radiationis , & lumine aliquo per feneftram vel portam quando- 
que admina , vel accenía lampade aut candela ad horologíi índices con- 
ípiciendos. 

2. Socius aut famulus ab obíervationibus numerare incipit alta 
voce ícrupula fecunda íeu penduli oícillationes. 

3. Ob- 
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ij, Obfervator autem attendit momentum appulfus > alta voce 
¡repetens ícrupulum fecundum, quo id contigiííe obíervavit j hac enim 
repetitione facilius memoria retinetur momentum obíervationis , &: íb- 
cius, auditá repetitione, idem interim ícribere poteír, ab obfervatore po* 
•ftea diario fuo iníerendum^ríemiflb convenienti minutorum primorum 
numero, & hora 23. vel interdum 24, quando nimirum horologium 
accelerat, vel índices ipíius anticipant. 

4* Ita quoque obíervatur exitus, ejusqué momentum íub appul- 
ííis hora notatur. 

5. Subtrahetido hóram appulíus ab hora exitus , nota reSinqük 
tür umbrse mora , vel duratio traníitus ípeciei SoJis per Meridiani pía- 
num, quod ad ejus difoim nórmale efc 

6. Addendo horae appulfus íemimoram umbrse , aut eam íub- 
tráhendo ab hora exitus , Vel denique accipiendo fummam dimidiam 
utriusque horae ( appulfus nimirum & exitus ) innoteícit qüonám mo- 
mento centrum Ipeciei per urabram fiJi, adeoque centrum Solis per Me- 
ridiani planum tranfierit. 



ÉXEMPLA. 



2t Septémbr. 173 cceto fererio 
r h ' " 

Appulfus 23 5% 17 

Exitus 24 030 


21 Martii 173 7¿ 

h ' 
Appulfus 2 3 58 5-3 
Exitus 14 1 10 


Mora z 13 


Mora 2 17 


Semtmora 1 6 i 


Semimora 1 8 * 


Tránfit. centri Solis 2,3 59 %3 í 

zi Junii 1740 Solé claro* 

h ' " 
Appulfus ¿3 í8 ¿8 
Exitus ¿4 0 51 


Tíánílt. centri Solis g 0 1 i 

23 Decembh 1740; 

h ' *' 
Appulfus %3 58 34 
Exitus 24 i z 


Summa 4/ : 59 *9 


Summa 47 5-9 36 


Trátifit. centri Solis 23 5-9 39 i 


TraüfiU centri Solis 23 59 48 


Mora 2 23 

23 Mar tii 1741 Solé claro, 

h ' " 

Ápplufüs i 3 SI 4 

1 Exitus 13 59 l 7 


Mora % 1 8 
1741: zo.Mají. 

h * ** 

Appulfus 23 57 40 
Exitus 24 0 0 


Mora 2 13 


Semimorá i 6 i 


Summá 47 (7 40 


Traftfit, centri Solis Z3 58 10 i 


Traiifit. centri Solis. % 58 50 



Mora á ao 

£ i DEMON- 



\ 

\ 
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DEMONSTRATIO. 

Tab. r. y "["Troque momento appulílis , & exitus ípeciei centrum ejus in 
Fi S-4' LJ A &: B , a?quidifrat ab umbra M N, tangente priorem Iimbum 
orientalem o r , deinde pofteriorem occidentalem o c in punófco eo- 
dem T j íiquidem & figura elliptica ípeciei eadem manet circa eundem 
meridiem , & contaótus utriusque iimbi fiunt in extremis puncéis ejus- 
dem transveríae diametri, & íemita centri recta effe ad umbram MN, 
quae meridiana eííe ííipponitur. Proinde quum fpecies aequali motu pro- 
grediatur ab Occidente in Orientem , liquet tranfitum centri per um- 
bram M N fubíéqui horam appulíüs , iive contaétus orientalis Iimbi 
eadem temporis quantitate , qua horam exitus íive conta&us Iimbi oc- 
cidentalis praxedit. 

Datur autem ex obíervatione hora utraque appulíüs & exitus, ex 
quarum diñerentia prodit mora ípeciei in umbra , & hujus íemiííe addi- 
ta horae appulfus, vel dempta ab hora exitus , innotefcit hora traníitus 
centri ípeciei, ab umbra fili bifariam íedtae, & per coníequens centri So- 
lis per planum Meridiañi. Vel addendo utramque horam appulílis & 
exitus, coníícitur duplum temporis a meridie precedente uíque ad ap- 
pulfum , cum pofteriore alio ab appulíu ad exitum j itaque accipiendo 
dimidiam hanc fummam habetur hora tranfítus centri &c. q. e. d. 

Scholium I. 

ITlm demonjlrationh non infringit umbra Jili non nibil extra Meridia- 
* num excurrens, tam in appul/u 9 quam in exitu Jpeeiei , id exigente 
prima & ultima direélione radii Jblaris , centrum foraminis tiondum aU 
tingenth , niel ab eodemjam recedentis $ Jiquidem eandem ob caujfam a 
¿Meridiano in utroque momento ¿equidiflat , adeoque utrique Jemidiame* 
tro , & femimor a Jpeeiei addendo párvula illa ¿equalia Jpatiola , & inter- 
Tab. i. ^ a ^ a temporis aqualia, diftantite puntlorum A & B, Meridiano jiunt 
Fig. 4. utrinque aquales. Proinde temporis momentum^ quo centrum cjl inT , 
aquidiflare debet a momentk> quibw centrum idem i?} A & B reperitur* 

Scholium IL 

Fl 'g- T - 0 J ^ an ^ 0 tyféfflá bofikontali A a , qtye radiationi aditum pr¿ebet 9 va- 
cuum aptaveram pralongum tubum , qui conum radiantem inclu- 
deret, vividior apparebat @f evidentior Jpeeiei limbm $ adeoque certior 
umbra contaélw. Tubum autem circa borizontalem axern ita dirige* 
bam 9 utfemittf radiationk congrueret , 0 inferim tubi orificium a co- 
no radiante , cujm Jeélione ampiius erat , undique dijlaret , vel faltem 
orificii ejusdem pars orientalis in appulfu, & altera occidentalis in exitu 

a con* 
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a contiguo latere coni radianth non parum remota ejjet. Juvabat etiam 
cono radianti opponere atri colorí* umhraculum , cujm amplum fi' 
rumen excurfumradiatiom permitteret adparietem fivead pavimentum. 

CA.PUT.II. 

De congruo examine & reBificatione Meridiana fiark+ 

Optandum eíTet lineam hanc tam feliciter ducipofíe, ut nulla omnino correétíone 
indigeret. At nondura talehabetur, nec fperandum eftartificium, quod prae- 
tergredi non ftnat errorum confinia, mínimo intervallo utrinque remota. So- 
let quidem linea Meridiana in fciatericis horologiis (ut reliquae omnes , quaein 
lilis ducuntur) folet etiam incommunibus horologiis ad convenientes plagas di- 
rígendis , fine ulla emendatione relinqui \ nec enim intereílad tempus civile rem 
tam fedulo accüf átequé definir i. At pro ufu Aftronomico témpora dum funt 
determinando, res quam fubtiliter agenda eft. 

Itaque ad expofitum Meridianae hujus apparatum accederé debuítcongruum exa* 
men, quo conllaret, an reéta eílet pofitio, vel qualis quantaque aberrado; cu- 
jus proinde correélio effet fufcipienda 5 vel babenda ratio in temporibus 
numerandis, 

Mihi autem illud contigit, quod plerisque aliis talia molientibus accidere folet; 
nimirum ut non nifi per approximationem ( ut ajunt)potuerim punéium attin- 
gere, feu verum feu parum diílans a vero. Et quidem poft plurimas evagatio- 
nes, & tentatas earum correétiones acquievi demum ,errore invento non pla- 
ñe millo, fed prorfus tolerabili, quippe qui unum aut alterum fcrupulum ho- 
ras fecundum non excederet. 

Ea porro m hoc examine ineunda fuit inethodus , per quam licuit Aílro- 
nomis , poli aptata quadrantibus telefcopia , Meridiani circuli poñtíonem 
certius explorare- Uñís enim fum aequaÜbus §olis Stellarumque altitudini- 
bus y quarum binae quaeübet Solis , una matutina » & altera vefpertina : 
Stellae vero ante ac poli culminationem , vel ejus infimam deprellionem, 
alligatae duobus punftis ejusdem circuli horizonti paralleli , correfponden- 
tes vocari folent. Nec refert eas ad veras reduci , nec ad Solis eentrum 
referri , quippe fufficít eas apparentes tantummodo & sequales haberi , 
ut cum Meridiano conferantur aliquot punfta correfpondentia ejusdem paral- 
leli, quae -punfta confpicua & nota fint ob appulfus Solis vel Stellae afcenden- 
tis & defcendentis ad eosdem circuios akitudinis. Quoniam vero non omnia 
hujusmodi punfta fatis manifeíle apparent , & Sol raro admodum caret feníi- 
bili fuo declinationis motu ; iccirco juvat & dies, & horas diei s & praxeseli- 

gere,huic examini máxime idóneas/ 

l^j^cnrf £MJQUT'' íuUSniI 130 33fl ¿ CrfiMífiiifíí £i3EIXíOFí 2IfiÍfrU3fg£J3 Q|$Iíft 

Dies anni aptijjims obfervationibus altituclinum Solis ante 

ac poft meridiem correfpondentium* 

PAuciflimae funt dies hujusmodi: nempe Solftitiales, & a Solftitiis 
parum diftantes. Sol enim in alterutro Tropicorum exiftens, vel 
in tanta ejus vicinia, ut mutatio declinationis evanefcat , aut nondum 
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fenfíbilis appareat , in momentis altitudinum aequalium & correípon- 
dentium aequidiíkt a Meridiano 5 hic enim re&us eft. ad circuios hori- 
zontiparallelos, in quibus hujusmodi altitudines terminantur. 

Scholium. 

QlnmÜs fere ferenis diehus in nqftra hac fpecula phrumque decem vei 
*^ duodecim Soiis altitudines mane , totidemque vefpere ob/ervantur. 
fot vero Í72¡iituuntur obfervationes , ut plurium correfpondentium ha- 
be atur confenfus ,atque etiam ,ut,Ji vefpertino tempore nubes (jquod quu 
dem feepius accidit ) aliquas ex illis impediant , reliquarum ujum f per are 
¡iceat. In Soiftitiis autem integra fakem hora hujusmodi obfervationú 
bus ve¡ Jucce/Jive vei per intervalla impenditur* 

§. 11. 

Hor£ diei magis oportuna ad hujusmodi obfervationes. 

REóta in íphaera, prafertim circa témpora aequino&iorum , non in- 
tereft quibusnam horis Sol obfervetur , quoniam in fingulis mani- 
feffiíHmus eft ejus motus in altitudinem,non difcrepans ab horario, íí- 
ve diurno. Quia tamen & maximus eft ipíius motus in declinationem, 
expedit módicas eligí a Meridiano diftantias. Incolis quoque Zonas 
tórridas Sol toto anno commode obíervandum fe prarbet , aícendens per 
arcus ad circuios altitudinum fere recios , faltem ad duas usque horas 
ante meridiem. 

Nobis autem, in Sphaera non parum obliqua degentibus, eligen- 
di erant gradus altitudinis & a íummo , & ab ínfimo íatis remoti. Ex 
inaequalibus enim arcubus íemidiurnís , ad horizontem inacquaíiter ob- 
liquis,ac interíecantibus circuios altitudinum magis magisque oblique, 
doñee íe¿Uonum obliquitas ad contaótum accedat, fit, ut majufcuiis al- 
titudinum incrementis , v. g. uniüs gradus , inasqualia reípondeant diei 
incrementa; & etiam fit, ut, Solé ad culminationem accedente, va- 
riado altitudinis non íatis manifefte, nec per fingula ícrupuía horaria 
percipi poffit. Contra vero in yicinia horizontis , inaequaíis vaporum 
craíHties radium Solis inasqualiter refringit : nimirum in horizonte or- 
tivo minus quam in occiduo j in hoc enim píures a Solis a?ftu elevatae 
cradiores partículas adhuc íliftinentur. Hinc términos hujusmodi ob- 
íervationum mihi conftitui, aíftivos quidem ab hora íexta ad decimam 
usque matutinam , &; quod confequitur , a fecunda usque ad íextam 
veípertinam: hyemales autem ab oófcava cum dimidia usque ad nonam 
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ítem cum dimidia; adeoque a fecunda cum dimidia usque ad tertiam 
cum dimidia poft meridiem. Ex hisce vero cognoíci facile pofíunt re- 
guise pro temporibus reliquis in anni partibus intermediis. 

I ni 

Praxis obfervandi Altitudines corre/pondentes, 

I./^\Uadrantis verticalis Aftronomici tubus dioptricus ad congruam 

v3l íiftitur altitudinem,poft pauca hora? minuta obfervandam, & ad ISifi 
Solem ita dirigitur , ut ípecies ejus S intra tubum fupra filum horizon- 3. & &4. 
tale tempore matutino , veípertino autem infra filum , in utroque ad 
dexteram( tubo fiquidem obje£ta invertente)apparere incipiat. Dein- 
de planum Quadrantis ( cujus fulcrum maneat immotum ) tantiíper an- 
troiTum vel retrorfum movetur , doñee ex difhntia , & íemita ípeciei 
conjici.poílit , futurum ut eadem ípecies perveniat ad conta&um T 
lili horizontalis dioptrici circa punctum médium ejusdem fili. 

2. Quando Quadrans ad alium verticalem circuium occidenta- 
Üorem, vel ad alium magis orientalem retrahitur , plerumque vitiatur 
congruentia perpendiculi j iccirco ad eam denuo reípicitur , & pro re 
nata corrigitur. 

3. ímmoto Quadrante , ac íbeio fecunda ícrupula , vel obfer- 
vatore , fi íblus fuerit , auditas horologii oícillatorii vibrationes , 
numerante , attenditur contractus T ípeciei Solis , & fili horizontalis , 
ejusque momentum adnotatur una cum gradu altitudinis obíervatae. 
Ita porro traníltur ad íequentes obfervationes , & poft meridiem ad 
correípondentes , quarum témpora ex temporibus matutinis facile 
innoteícunt. 
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Scholium. 

I, AD hunc ufum dúo habentur Quadr antes , quorum defcriptio dabi- 
tur, Akitudines autem eliguntur progredientes per incrementa 
10' vel 20' , ut omnis vitetur ambiguitas in optando filo cur/bris, ad- 
notandisque graduum numeris , & temporihus ohfervationum* Incre* 
mentís aflivis 10' refpondent intervalla horaria 1' ab borafexta matuti- 
na us que ad oéíavamj hyemalibus vero 1 30" ab oélava adnonam* Ju- 
que hsec intervaüa profetto fufficiunt 9 ut quadr ans aptari queat pro alti* 
tudine immediaté Jubjfequente. 

2v Tubus Quadrantis ad So/em dirigitur coincidentibus umbris 
utriusque pinnacidii ( objeélivi fcilicet ®1 ocularis ) c bar ta munda exce~ 
pttSyVel externe coíltmando in Solem trans vitrum jatis opacum , velpo* 
tius proje&a in chartam Solis Jpecie per ipfum tubum. 

3. Difficilius ejiy prafertim eirca byemale folfiitium , conta&um 
fpeciei Solis ad bori&ontalis fili punclum médium dirigere ; rem enim 
aifficikm reddit arcus femidiurni nimia obliquitas ad circuios altitudu 
num i at juvat attenta objervatio Jili diagonalis MicrometH, (f fre* 

quen- 
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quentior in obfervando exercitatio» Ñeque tamen fubtilitas bac lo* 
cum hahet , quando confiat fili pojitionem borizontalem ejje ; tune 
enim in ómnibus ejus punclis timbus fpeciei eandem obtinet altitu- 
dinem, 

4. Ut Jilum bori&ontale dioptricum , pracipue tempore matuti- 
no , ante appulfum fpeciei Solis dijlintle appareat , tegttur orificium Jen- 
tis objeéíiva ve/o ex rarioribus Jilis contexto ( quem ad modum &■„ in no* 
clurnis Jtderum obfervationibus ) in tubum immiffo trans hujusmodi 
velum lumine aliquo candela vel lampadis usque ad fila ALicrome* 
tri j qua ubi dicimus t inventionem Cekberrimi de la Hire (a) com- 
mendamus. 

5. In Jtderum altitudinibus obfervandis tutius efl momentum at- 
tendere , in quo. Jidus apparet ab bori&ontali filo bifeclum* Quamvis 
enim Sirii y Artluri , aliarumque Stellarum prima magnitudinis , tum 
etiam fecunda , difei plerumque fiitis ampli confpiciantur $ de die tamen 
( & prafertim fplendente Solé ) inflar punclorum albicantium indiftin* 
¿lorum apparent. 

6. In eligendis autem Jideribus rejpicitur ad culminationes , pro 
ut res exigit 9 Mquatori v. g- vel vertid próximas , Jtve ad depresiones 
Ínfimas in vicinia borizontis confpicuas, Jive ad obfervationum tempo* 
ra magis apta & minas incommoda : quippe alia conditiones acce* 
dunt quando duorum vel plurium Jtderum obfervationes combinanda 
funt, aliqua horis noBurnis> alia diurnis boris fufeipienda , de qui* 
bus alibi* 

7. Infig* 5 & 6 Tak IL indicantur apparentia Jtderum in oh* 
fervationibus altitudinum correfpondentium. Et quidem in priori ob* 
fervatione Jidus afcendens fpeBatur in orientali arcu fui paralleli, deinde 
in pofieriori , qua totidem boris culminationem fubfequitur , in arcu 
occidentali obfervatur, Species ejus A vel a ( non fecus ac Solis) defeen. Tab; ir. 
dit ad bori&ontale filum F H qfcenden,te Jtdere , deinde ipfo defeenden- p¡^'¿ 
te afcendit ab A vel a. Hac omnia invertuntur pro altitudinibus ad 
infimam deprejjionem referendis. Primo enim obfervatur Jidus in 
occidentali arcu defeendens , deinde afcendens in arcu orientali ; adeo- 

que fpecies ejus B vel b apparet afcendens ad filum F H > pqftea inWg. 5. 
Jequenti obfervatione altituainis correfpondentis videtur defeendens ex 
B vel b. Fi S- & 

o CA- 
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C A P U T III. 

De Conexione horce Meridiana , ex SoJis altitu* 

dinibus correfpondentibus obferoatis efícite. 

Extra Solítitia moraentum correfpondentis Solis altitudinis vefpertinae corri- 
gendum erat per sequationem , Aílronomis hodie notam , fubtili ratiocinio in- 
nixam , & a prolixiori calculo proficifcentem ; cujus calculi taedium ne fre- 
quentius fubire cogerer, tabulas alíquot mihi fupputavi, facem prsebente Ce- 
lebérrimo Manfredio , qui mihi íuas ad Bononienfem Meridianum fupputatas 
humaniffime communicaverat. 

Praeftabit autem artificium , quo fequentes tabulas concinnatae fuerunt, earundem 
ufui prsemittere , fuíiusque exponere. 

Scholium. 

fOrreBionem banc, qu¿e ab illujiribus Mathmaticis Picardo 'Roe* 
mero inventa, niel primo adhibita fuit f n)ir fummus de la Hire(&) 
geometrice tradidit , éf ex c baria quadam ab ipfo cxcogitata depro- 
mendam oflendit, Eandem ad parallelum daíi loci fupputatam addere 
folent reliquis motuum ccelejlium iabulis hodierni Ephemeridum condu 
totes celeberrimi Parijienfes & Bononienfes* 

; -, ' , ■ §. i. 

CorreBionis hujus necejjitas & fundamentum. 

pf • IL PitMeridianusPZR, P polus Ar&icus , Zzenith, MRN circu- 
¿ b 8. ^ I us horizonti paralleius , five altitudinum aequalium, in quo mane 
in M, vefpere in S Sol fuit obfervatus. P M, P S fint dúo circuliho- 
rarii duóti per púnela M & S. Curva M Q_S Spiralem reprefentet a 
Solé deícriptam, motu compoílto ex communi íeu diurno ab oriente 
in ocridentem , & proprio per Eclipticam ab occidente in orientem , 
eo tempore quod a prima obíervatione Solis in M usque ad íécundam 
in S elapíum eít 

£ g « 7 ; Quando ípiralis M Q__S fenfibiíiter diftat a parallelo M K N du- 

elo per M, horarius P S fenfibiíiter diverfus eíl ab horario. P N , qui 
a Meridiano diíiat arcu K N aequali arcui K M j adeoque bifariam íe- 
cando tempus ínter momenta obíervationum Solis in M & S , five 
angulum MPS, non habebitur momentum traníitus centri Solis per 
Meridianum in K , íed error erit tantilli tempóris 9 quantum debebitur 
femiífi arcus N V, ab horariis P N & P S intercepti, quod facilius in- 

telli- 
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telligítur concipiendo duéfcum eiíe horarium P X , qui bifariam fecet Tab. 11- 
angulutn M P S. Hora itaque correfpondens horario P X corrigenda Jj B ¿ 7 * 
erit addendo vel demendo dimidium arcus N V , vel anguli N P S,in 
tempus converfiim , ut habeatur verum momentum tranfítus centri 
Solis per Meridíanum P 2 R. Nempe addenda erit illa correótio, 
quando ípiralis M QJS íecat circulum altitudinis ínter R&Nj quando 
nímirum Sol motu ííto proprio recedit a polo boreo , eftque in femi- 
circulo defcendente a Trópico s ad Tropicum í j at demenda in femi- 
circulo afcendente a Trópico í ad Tropicum & 

Quantitas proinde aequationis propoíitse refertur ad arcum N V 
paraíleli N K M, inter horarios P N, P S compreheníum. Porro ar- 
cus N V eliciendus íuícipitur in tantillo triangulo V S N , quod pro 
rectilíneo háberi poteft. In hoc autem praeter angulum ad V rectum 
datur acutus SN V,sequalis ángulo Sphaerico P NZ,íive PMZad So- 
lem in Ai mane obíervatum, qui denominationem iílam anguli ad So- 
km obtinuit: quoniam PNV,&2NS recti ííint 5 fiquidem P poíus 
eft paraíleli M KN,& Zpoius circuli altitudinum aequalium M R N; v $£' 
itaque ablato communi Z N V, remanet V N S sequalis ángulo P N Z. 
Datur infuper latus V S, motus nempe Solis in declinationem in receflu 
ííio a polo boreo , vel in acceflli ad polum eundem , a momento obíer- 
vationis matutinx usque ad momentum correípondentis veípertinae^ 
datur itaque íblutio trianguli V S N. 

Ánoulus ad Solem PMZ, vel S N V. 

TRipliciter anguíus hic elici poteft. I o ex datis ómnibus lateribus Fíg< ?> 
trianguli fphíerici P M Z$ nimirum P Z complemento elevatio- & 8- 
nis poli , P M complemento declinationis Solis , & M Z complemento 
fux altitudinis in M obfervatx. 2° ex duobus lateribus P Z, Z M, & 
ángulo M P Z,uni eorum oppofíto, dimidio nempe temporis inter mo- 
menta obíervationum Solis in M&S,in circuli gradus reducto 5 angulus 
narhque XP Z adeo exiguus eft, ut ejus femiflls etiam circaíequinoctia 
minor fít dimidio ícrupulo unius horae,adeoquenullumerrorem noftro 
in cafu progignere queat. Hisce datis utendum proponit celeb. de laHire, 
quia & arcus M Z ex altitudine Solis obíervata immediate deducitur, 
& única íiifHcit analogía pro ángulo quaeííto PMZ determinando : ea- 
demque data retinui , quotiescunquetrigonometrice unus aut alter angu- 
íus ad Solem fuit inquirendus. 3 0 Ex duobus lateribus P Z , P M , & 
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ángulo M P. Z ab iisdem compreheníb , quem ad modum illis uti celeb. 
Manfredius confuevit, ut'quilibet Quadrans, quamvis nondum reéfci- 
fícatus , imo male diviíus , aptus fieret ad obíervationes altitudinum 
correfpondentium. Haecque poftrema data íuppeditarunt elementa 
tabularum íequentium angulorum ad Solem , qui nempe declinationibus 
potius quam altitudinibus adfcribendi fuerunt. 

SchoMum. 

Tab. H. AD inveniendos ángulos PAIZ pro data diflantia Solis a Meridiano 
Fig, 7, J.L nm fjjfi prima 'vice dúplex intervertí? analogía : prima nempe Jup- 
ponendo duélum effe exZ, ad latus P M normakm arcum Z T. 

Ut Sin. tot 2 cl ut Sin. Segm. TM 

Ad Sin. Compl. anguli M PZ Ad Sin. Segmenti P T 
Ita tangens arcus P Z Ita Tang. anguli M P Z 

Ad Tang. Segmenti P T. Ad Tang. ang, P M Z. 

Qui a enim y ut patet ex modo aflata prima analogia (in qua tres 
priores termini femper iidem manent ) conflans eft fegmentum P T ejus* 
que logaritbmus J¡nus\ angulus quoque N P %ejusquetangentis.logarith- 
.mus conflans maneta ajumma borum logaritbmorum demendo fuccejji- 
*ve logaritbmum Segmenti T M , variabilis pro Jingulis gradibus diftan- 
ti¿e Solis a polo boreo , remanent logarithmi tangentium angulorum M. 
Sicque prodierunt tabula preliminares angulorum ad Solem ad elevatio- 
nem poli 48 o 13', adjeBasque Solis declinationes 9 & dijlantias a Meri- 
diano ab hora 6 usque ad 10 cum decremento 30'. Ipjts angulis M ad- 
fcripti funt logarithmi Jinuum , & Jinuum complem. eorumque diffe- 
rentta , fubtraBivfi vel additiva ( pro ut a?7gulus M major fuerit aut 
minor femiretlo ) ad fequentes ufus rejervand¿e. 

- §. III. 

Motus Solis in declinationem* refpondens tntervaUo horario 

Jltitudinum corre/pondentium. 

& § 8 ? ' A L terum calcuii elementum íive latus V S , quod metitur Solis me* 
XV tum in declinationem , tempore inter oblervationem utramque 
numerato , tres requirebat tabulas , nempe II. III. & IV. qux íímul 
única veluti tabula , in quatuor columnas diviía comprehenduntur. In 
prima etenim habentur declinationes Solis per fingulos gradus, & in 
vicinia utriusque Solítitii , ubi Sol lente admodum in declinationem 
movetur, per dena quxque minuta progredientesj e regione autem in 

Tabú- 
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Tabula Ií invenitur longitudo Solis , ejus deciinationi refpondens : in 
III motus ejusdem diurnus in longitudinem : in IV motus diurnus in 
declinationem. Quia vero eidem gradui declinationis ejusdem ípeciei 
reípondent dux áiverfx longitudines Solis , una pro íignis deíccndenti- 
bus, altera pro afcendentibus , ideo columnae dupiicantur. 

Scholium, 

T Ongitudines Solis in Tabula II poftta> inventa fuerunt rationibus 
trigonometrías , quarendo fcilicet ad Jinguhs gradus declinationis 
Solis , ejus diflantiam a próximo aquino¿ho , qu¿e tpfi longitudini con» 
gruit in primo Quadrante : in fecundo demi debet a gradibus 180: 
in tertio augeri gradibus 180 : in quarto demum fubtrahi a gradi- 
bus 360. „ 

M.otusdiurni Solis in longitudinem convenientes longitudinibus ta- 
bula fecunda ¡adeoque declinationibus correfpondentibus , eliciebantur ex 
Ephemeridibus Manfredianis , quarendo diem 9 quaSolin meridie circiter 
in data declinatione datam quoque babet longitudinem , & inquirendo 
quantum ea die in longitudinem promo-veatur : v. gr. deciinationi borea- 
U gr. 21. refpondet ad d. 18. JÜlii An. 1732. longitudo & 25 o 52' 53" 
motus diurnas in longitudinem 57' 16" vél in femicirculo defcen- 
dente longitudo n 4 0 4' 40" die 25. Maji Anno 1734. motus diurnus 
in longitudinem 57' 29" in femicirculo ofendente. 

3. Motus diurni Solis in declinatio?iem prodibant ex differentia 
declinationis correfpondentis longitudini data , & alterius declinationis 
debita ipfi longitudini , aucla vel mulclata motu diurno Solis in lon- 
gitudinem. 

4. Ut autem ordini compendioque C07ífulerem , fcribeham in ta- 
bula cujuspiam praliminaris columna prima gradus declinationis {pro 
ut in tabula I. angulorum ad Solem ) in fecunda columna eorundem gra- 
duum declinationis logarithmos Jtnuum : in tertia logarithmos drjlan- 
tia Solis a próximo aquinoclio , qui nempe prodibant fubtrahendo fuc- 
ce/five logarithmum primum , refpondentem máxima declinatio?ñ a 
Jingulis fubfiquentibus auéíis ( quamvis augmentum hoc non feribere- 
tur) logaritbmo finus totius'.in quarta difamias Solis a próximo aquino- 
ñio'.in quinta motum diumum Solis in longitudinem: infext a diflantiam 
eandem , auélam <vel mulBatam motu diurno Solis in longitudinem :in fe* 
ptima logarithmos finuum ejusdem diflantia reduela linotlava logarith- 
mos prodeuntes ex additione feptimi cum logaritbmo máxima declina- 
tionis > abjetlo logaritbmo Jinus totius: in nona demum declinationem 
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debitam longitudini reducía per additionem, vel fubtraBionem motus 
diurni$ differentia Jiquidem inter declinationem prima & ultima co- 
lumna dabat motum diurnum Solis in declinationem, Eadem irifii- 
tuehatur operatio pro jlgnis afcendentihus , ob diverfbs motus in lon- 
gitudinem , eosque diverfimode applicandos diftantiis a próximo aquu 
noBio. Has autem praliminares tabulas innuijfe fufficiat , quum ta- 
bulis fequentihus adjecta non fin. 
Tab.ll. Ex diurnis in declinationem motibus facile deducitur menfura 

Fi S- 7- parvuli lateris V S , qu¿e menfura exprimit quantum mutata fuerit So- 
& 8 ' lis declinatio interim dum Sol tranjiit ab M ad S. Uti enim 24. hora 
ad motum diurnum in declinationem , excerptum ex Tab. IV. ita tem- 
pus inter obfervationes correfponde?ites (matutinam & vefpertinam) ad 
motum Solis in declinationem debitum dato temporis intervallo ¿ atque 
motus bic(ut innuebamus) efl menfura quafita lateris V S. 

Huic autem fundamento innititur Tab. V, continens motus Solis 
in declinationem refpondeittes gradibus declinationis prima columna , 
nec non etiam refpondentes diftantiis horariis Solis a Meridiano , decre- 
fcentibus ab hora fexta ad decimam usque matutinam ¿ adeoque a fecun- 
da crefcentibus usque ad fextam ve/pertinam. Jt tabula hac debuit 
duplican , ut una fígnis defcendentibus , altera vero afcendentibus ad' 
fígnaretur, quem ad modum res ipfa pojlulahat, 

Motus Solis in declinationem refpondentes duplá dijantia 

Solis a Meridiano , reduBi ad partes fui paralleli, 

ADerat quidem in Tabula V. Se VL menílira (in caíii poílibilí) lateris 
V S , quod nempe una cum ángulo ad Solem , ex Tabula I. excer- 
& 8. pendo , jam iüfficiebat ad inveniendum latus V N in triangulo V N S. 
At quoniam menfura lateris V S habebatur in partibus circuli maxi- 
mi, adeoque prodiiííet arcus V N in eadem partium menfura, inde- 
que reducendus fuiííet hic idem arcus in partes paralleli M K N , ut 
in tempus potuifiet convertí ; ideo aptius vifum eft íingulos arcus V N 
reducere ad partes congrui paralleli, refpondentis datae Solis declinatio- 
ni , ut in eisdem partibus eliceretur arcus N V , hoc efl immediata 
menfura anguli M P V. Inde ortse funt tabulas fexta & feptima con- 
tinentes omnes números quintas & fexta*, eosque reductos in partes 
paralleli declinationis adfcriptae. Ha:c autem reductio facilis erat $ 
namque: 

Ut 
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Ut Sin. Complem. Ita latus VS,prout intab. quinta & íexta, 
declinationis data ad idem latus tab. feptíma 5¿ octava exprefi 
ad radium; fum in partibus parallelñ 

Schoñum I. 

~fcjEmpe gradas & graduum partes Junt ut peripheria, Jive ut radii 
7 f\ circulorum 5 ita ut , Ji radius <v. gr. triplus Jit radii , gradus 
quoque triplijint graduum\ adeoque,ut datus arcus circuli majoris re- 
ducatur ad gradus alterius minoris , numerus partium dati radii augen* 
dus efl in r atiene radii minoris ad majoremi nimirum in nqftró cajú in 
ratione, Jtnus compL declinationis adSinum totum» 

Scholium II. 

~fcjUmeri utriusque tabula redutli Junt ad partes mínimas (Jzve ad 
*^ ' fcrupula fecunda horaria ) utpote commodiores ad fequentem , 
eundemque pojlremum calculum* 

% I- 

Corre&io Meridiana hor¿ , ex obferzmtionibüs altitudinum 

Solis correfpondentium elidía. 

EX inventis demum vel excerptis numeris anguli V NS ex Tab. I., 
. & lateris V S ex Tab. VIL Se VIII. ( in quarum gratiam quinqué 
precedentes ílipputatas fuerunt) eliciendum erat latus V N, iníhtuendo 
huiuscemodi analogiam. 

Ut Sin. anguli V N S Ita latus V S 
ad Sinum complemen- ad latus V N , 

tiejusdem; cujus dimidium converíum in tempus , 

quídítam íüppeditaret correófcionern. 

Porro Iogarithmis numerorum Tabula? VIL & VIII. , adden- 
do correfpondentem differentiam logarithmi Sinus anguli ad Solem, 
(a) & logarithmi Sinus complementi ejusdem, íupra indicatam , at- 
que ultima columna Tabularum praeliminarium contentam , vel íub- 
trahendo ( quando angulus ad Solem major efl: temí-recto ) prodibant 
íucceílive in fíngulis columnis correípondentibus latera omnia V N. 
Horum autem partes trigeíimae ( ob converfíonem ícilicet dimidii arcus 
VN in ícrupula fecunda horaria )íuis quoque gradibus declinationis ad- 

H % ícri- 

(a) Vag. 19. num. 4. 



\ 



LIBER II. 



ícriptse, atque deinde ita pofítae in iisdem locís numerorum Tabula; VIL 
& VIH. confutuunt columnas cognomines tabula; IX. ac X. Harum 
tabuíarum nona? decimaeque uíüs uberiore explicatione minime indigetj 
quoniam & numerus diftantiae horariae , fingulis columnis in fronte ap- 
poíitus (ille nempe qui propius accedit ad intervallum utriusque obíer- 
vationis a meridie ) perípicue oítendit in quanam columna correctio 
quasrenda fit , & gradus declinationis pertinentis ad propofitam diem, 
borealis velauflralis, indicat aperte quinam ejusdem columnas numerus 
fit excerpendus. 

In fronte autem utriusque tabutae legitur , quamam pro fignis de- 
ícendentibus vel aícendentibus adeunda fit , & an correéfcio addi vel 
'íübtrahi debeat $ at hic praeftabit rem exempüs aliquot illuílrare. 

EXEMPLA. 

1733. Mart. 23. & 24. ex obfervationibus altitudinum correfpondentium elicie- 

h ' « 

batur meridies incorrecta 23 59 8 

Correftio fubtr. pro declinatione bor. 1 & diftantia 4 20 



Igitur tranütus centri Solis per Meridianum 




58 


48 


Sept. 2i. & i2. merid. incorr. 

0 h 


23 


59 


4 


Correótto add. pro declinatione 0 & diftantia 4 






20 


""Traníitus centri Solis per Meridianum 




S9 


24 


1739. Jun. ai. & 22. merid. incorr. 

0 ' h ' 


23 


$9 


54 


Correftio pro declin. 23 29 & diftantia 4 30 




0 


0 


Tríiníitus centri Solis per Meridianum 


23 


59 


54 


1740. Apr. 22. & 23. merid. incorr. 

0 h 


H 


59 


59* 


Correntio fubtr. pro declin. bor. 13 & diñantia 5 






18 


Traníitus centri Solis per Meridianum 


23 


19 


41* 


Áue. 2C. & 2<5. merid. incorr. 


23 


59 


28 


Correntio add. pro declin. bor. 11 & dift. 4 30 






21 


Traníitus centri Solis per Meridianum 


23 


59 


49 


1741. Febr. 14. & 15. merid. incorr. 

0 h 


24 


0 


18S 


Corre&io fubtr. pro declin, auílr. 10 & dift. 4 






20 



Itaque tranfkus centri Solis per Meridianum 23 59 58^ 



Exempüs ipías tabulas pro correótione horae meridiana; ílibjicimus. 



TABU. 



4 ar~ ■ 



i TABULA I. «8 



® 



m 2 ± 



dnguhrum ad Sokm P N 2 Jtve V N S, ad Altitudinem Poli 48 o 13' 



Declin. 
Solís I 



diftantia 



6h 



5 h 30 



horaria 
I 5 h 



Solis 
I 4 h 30' I 



Meridiano 
4 h j 3 h 30' | 



[ 2h 30 | 2H 



29 
20 
10 



44 15 10 
44 13 20 
44 n 10 



45 29 50 
45 27 10 
45 24 20 



46 17 40 
46 14 20 
46 10 40 



46 35 30 
46 31 30 
46 26 50 



46 19 - 
46 14 - 
46 8 4° 



45 20 40 

4? 15 - 
45 8 40 



43 P - 
43 2 4 3° 
43 *7 *o 



40 36 - 
40 28 40 
40 20 30 



36 1640^ 

36 - 2o| 



43 



23 
21 



44 9 - 

43 56 30 
43 44 40 



45 a 30 

45 4 5° 
44 48 40 



46 7 -. 
45 45 40 
45 25 - 



40 22 20 

45 5 6 - 
45 3° 3° 



46 3 

45 3i 
45 1 



10 
30 



45 

44 25 10 
Í43 49 20 



2 20 143 10 - 
42 27 40 
41 46 50 



40 12 30 

39 25 4° 
38 40 40 



35 5 1 4°f& 
35 ^ "Efc 
34 15 



20 

16 

±5 

14 

13 
12 

10 

9 



O 

ra 

o 



O 



43 33 30144 33 20 

43 23 .. 44 iS 40 

43 12 50I44 4 30 



45 5 - 
44 46 - 

44 27 4° 



45 5 50 
44 43 - 

44 19 10 



44 31 20 
44 2 50 

43 35 20 



43 15 40 
42 42 10 
42 9 30 



41 7 40 
40 30 - 

39 53 4° 



37 57 40 
37 16 30 

36 37 - 



33 30 10 
32 47 30 
32 6 50 



43 
42 



3 3° 



54 4o 
42 46 2 



20 



43 5i - 
43 38 10 
43 26 - 



44 9 5° 
43 53 - 
43 36 4° 



43 57 " 
43 35 5o 
43 15 20 



43 8 4 o 
42 43 10 

42 18 20 



41 38 30 
41 8 40 
40 40 - 



39 18 5° 
38 45 20 

38 13 - 



35 59 
35 2 3 
34 48 30 



20 
10 



42 38 30 
42 31 20 

42 2$ - 



43 14 30 

43 3 3° 
42 53 10 



43 20 50 
43 6 10 
42 51 50 



42 55 30 |4i 54 4° 
42 36 40 41 31 30 

42 18 20 ; 41 9 4O 



40 12 20 

39 45 40 
39 20 10 



37 42 - 
37 12 20 
36 43 40 



34 15 20 
33 43 30 
33 13 - 



w 

29 42 30 gj. 
29 10 3o'* 5 * 
28 39 - 



I31 28 10 
30 51 10 
30 16 . 



42 18 40 
42 13 10 
42 8 10 



42 43 20 
42 34 - 
42 25 30 



42 38 10 
42 25 10 
42 12 40 



42 - 50 
41 44 - 
41 28 - 



40 48 40 
40 2 3 - 
40 8 20 



33 55 so 
38 3 1 4° 
38 8 5° 



36 16 20 

35 49 - 
1 35 24 30 



32.43 50 
32 15 50 
31 49 - 



28 10 50 gj 
27 16 30 ¡5? 



I 
48 

I 

«a 

41 



8 

7 0 

6 



42 17 20 
42 9 50 
42 2 50 



39 49 20 



42 1 - 141 12 30 

41 49 50 40 57 50|39 : 

41 39 10! 40 43 50139 J 3 5° 



¡I 20 



37 46 5° 
37 25 40 
37 5 30 



34 3 6 4o 
34 14 10 



31 25 10 

30 58 20 
30 34 20 



10P 



26 5 1 " ¡te 
26 26 5010? 

26 3 40 ¡gí 



5 
4 

3 



41 56 20 
41 50 30 
41 45 10 



41 29 10 
41 19 50 
41 11 - 



40 30 20 
40 17 30 



38 57 10 
38 41 20 



40 5 20 38 26 



36 46 - 
36 27 10 
36 9 - 



33 52 40:30 12 20 

33 3i 5°| 2 9 5° 4° 
33 12 - j 59 29 50 











41 2 40 

4° 55 - 
40 48 - 



25 41 30 gf 

25 20 20 (3? 

25 - ■ m 
24 40 40 ¡u 

24 22 10 ¡g$ 
2 4 4 3o|| 



2 
1 

o 



39 53 5 o 
39 42 5° 
39 32 30 



38 11 20 
37 57 30 
37 44 10 



35 52 10 
35 35 40 
35 20 - 



32 53 - ¡29 10 - 
32 34 40I28 51 - 
32 17 10 i 28 32 40 



1 
2 

3 



40 41 20 
40 35 20 
40 29 50 



39 22 40 
39 13 30 



37 3 1 3° 
37 19 30 



39 4 5° ; 37 8 



35 5 - 
34 50 3° 
34 36 5° 



32 - 30 
31 44 20 
31 29 - 



28 15 10 
27 58 3° 



23 47 40© 
23 31 30 



m 



27 42 30 ¡23 16 io|p 



® 



4 

¡ 



«8 8 
41 9 

«n 
«8» 



O 



> 

n 



«;? 

4gi8 



38 56 40 

38 49 10 



36 57 
36 47 



10 



38 42 20 36 37 20 



34 23 4° 
34 11 20 

33 59 20 



31 14 30 
31 - 20 
30 47 - 



27 27 10 
27 12 40 
26 5S 40 



23 1 20 g. 
22 47 10 g* 
22 33 405? 



36 28 10 
36 19 40 



33 48 10 
33 37 30 



36 11 40; 33 27 20 



30 34 30 
30 22 10 
30 10 40 



26 45 20 
26 32 40 
26 20 30 



36 4 10 
35 57 20 
35 5i " 



33 18 - 
33 9 - 
33 " 3° 



32 52 40 
32 45 20 
32 38 5 o 



29 30 20 
29 21 40 
29 13 20 



22 20 5051 

22 8 4°¡£ 
21 56 50 13? 

— - — — ék 

21.45 5° §f 

21 35 iota* 
21 25 lo gfr 

25 37 5°t2i 15 3o|f 
25 28 30 21 6 20 !s? 
25 19 30*20 57 50 



29 59 50126 9 - 
29 49 3o 25 58 - 
29 39 4 o ¡25 47 4 o 



5 4° 



132 32 10 29 
32 26 20 

I32 21 10 23 51 50 



28 5S 3° 



25 n 

25 3 
24 56 



20 
20 



20 49 4°jg' 
20 41 5013* 

20 34 40 



19 

4a « 
i— 

i 23 

$g 2 3 10' 

$a 23 20' 1 

41 2 3 29'! 



3° 



28 45 
28 39 50 

28 34 3° 



24 49 - 
24 42 50 
24 36 30 



20 27 4010? 

so 21 20 m$ 

20 15 iojgé 



28 29 50j24 31 - 
28 25 30 j 24 25 50 
28 24 40124 25 - 



20 9 30 1: 

20 4 10 1 

20 3 20 í 



28 24 - {24 24 I0|20 2 40 fe 
28 23 30 ¡24 23 10] 20 I 50I3 



4© 



IO 



29 

$¡23 20 
^23 

4§ 2 ° 

4$;§a 

IB ti 

lo'S 

i 



4§ 

48 

4g 
4g 
4§ 
4§ 
4§ 

ne 

4§ 
4§ 

ffi 
4§ 
4g 
4g 

* 
4g 
4§ 
48 
4i 



34 



TABULA I. III. IV. 

«SbiSrj longitud, ¿notuum diurnorum in longitudinem , motaum diurnorum in declin. % 



Solis. 



m 
m 

48 



6 fr 

c a 

1 §• 

4 rt 

3 | 

2 S 
I 

O 



I 

2 

3 o 

— o 

4 

5 | 

6 o 

— > 

11 ^ 

12 ° 



4§ 
41 
4§ 



13 s. 

— r? 

16 3 

17 s- 

18 §. 

— cr 

19 5 
20 
21 



22 
23 

23 10 



43 23 

43 



23 20 1 
29 1 



Pro fígnis deíccndeiitibns. 
Longitudo ¡ mot. diur. | mot. diur. | j declina- | 
Soíis. | in Iongit. | in declin, j j tío. 



Pro fígnis aícendentibus. 



Longitudo 
Solis. 



| mot. diur. |mot,diur. 
j inlongit. jiudcclin. 



& o o o 
6 17 42 
9 9 15 



57 11 
57 10 
57 10 



12 

2 55 
4 9 



11 18 55 
19 56 3 
25 55 46 



57 10 
57 13 
57 16 



4 57 

3 34 
10 52 



& o 52 23 
5 12 45 
9 9 - 



57 19 
57 24 
57 29 



12 38 
17 7 
15 20 



12 48 - 
16 14 - 
19 29 40 



57 33 
57 37 
57 42 



16 24. 

17 22 

18 12 



22 37 10 
25 38 - 
28 33 ~ 



57 46 
57 50 
57 54 



18 58 

19 40 

20 ii 



1 23 27 

4 9 5S 
6 53 5 



58 - 
58 6 
58 10 



20 45 

21 14' 1 
21 28 



9 33 29 
12 11 30 
14 47 32 



58 15 
58 20 
58 25 



22 1 

22-21 
22 38 



17 21 58 

19 55 5 
22 27 11 



53 30 
53 34 
58 39 



22 52 

23 3 
23 13 



24 58 32 
27 29 23 
30 - - 



58 44 
58 50 
58 56 



23 26 
23 26 
23 29 



Sí. 



2 30 37 
5 1 28 
7 32 47 



59 1 
59 7 
59 12 



23 29 
23 28 
23 21 



10 4 55 
12 38 2 
15 12 28 



59 18 
59 23 
59 27 



23 18 
23 10 
22 57 



17 48 30 
20 26 31 
23 6 55 



59 32 
59 38 
59 44 



22 42 
22 25 
22 6 



25 5° 5 
28 3 6 33 

m 1 27 ■ 



59 49 

59 54 

60 - 



21 37 
21 15 
20 42 



4 22 - 
7 22 50 
10 30 20 

13 46 - 
17 12 - 
20 51 - 



60 6 
60 11 
60 17 



20 8 
19 31 
18 47 



60 22 
60 28 
60 33 



17 57 
17 - 
15 58 



24 47 15 
29 7 37 
í 4 4 J 4 



60 37 
60 43 
60 52 



14 35 
13 1 

11 56 



57 



10 3 

18 41 - 
20 50 45 



61 - 
61 7 



8 4° 
4 59 
3 59 



23 42 18 
30 - - 



[ 61 9 



2 40 



23 29 
23 20 
23 10 



23 
22 
21 



20 
19 



17 

16 

15 



14 
12 



11 
jo 

9 



3 

7 

6 



5 
4 

3 



a 

o 

5' 



cr 
o 

Tí 
O 



O 



2 
I 

O 



I 

2 



4 
5 

6 



7 

8 
9 



10 
11 



n 



r-r 
O* 

> 



O 



IZ tn 
, ero 



13 
3 4 
J 5 



16 

17 
18 



¡3 

n 
O 



19 
20 
21 



22 
23 

23 IO 



23 20 
23 29 



.30 " - 
23 42 18 
20 50 45 



l8 40 50 
IO 3 57 

ir 4 4 14 



29 7 37 

:24 47 15 
20 51 - 



17 12 - 

13 46 . 

10 30 17 



7 22 50 

4 22 10 
1 27 - 



28 3 6 33 
25 50 ? 
23 6 55 



20 26 31 
17 48 30 
15 12 28 



12 38 2 
10 4 55 
7 32 49 



Y 



5 1 28 
2 3° 37 
000 



27 29 23 

24 58 32 
22 27 11 



*9 55 5 
17 21 58 

14 47 32 



12 11 30 
9 33 29 

6 53 5 



4 9 55 
K 1 23 27 

28 33 - 



25 37 5 o 
22 37 10 
19 29 43 



16 14 - 
12 48 - 
9 9 " 



5 12 45 
txs - 52 23 
25 55 46 



19 56 3 
11 19 10 

9 9 15 



6 17 40 



57 12 
57 15 



57 17 

57 23 
57 29 



57 36 
57 42 
57 47 



57 51 

57 57 

58 2 



58 8 

5S>i4 
58 21 



58 26 
58 31 
58 36 



58 42 
58 43 
58 52 



53 58 
59 2 
59 10 



59 14 
59 20 
59 21 



59 29 
59 35 
59 4° 



59 46 
59 50 
59 56 



60 - 
60 6 
60 10 



60 15 
60 21 
60 24 



60 29 
60 36 
60 41 



60 45 
60 50 
60 55 



60 58 

61 2 
61 4 



61 5 
61 12 
61 12 



61 12 
61 12 



13 



12 22 

13 52 
15 9 



22 4 
22 25 
22 44 



22 59 

23 11 
23 23 



23 3 1 
23 37 
23 40 



2 3 40 
23 41 

37 



*3 3 



23 32 
23 23 

23 13 



22 59 
22 43 
22 24 



22 I 
21 36 
21 6 



20 31 

19 58 
19 IO 



18 19 
17 21 
l6 16 



14 59 
13 28 
II 36 



2 31 

3 44 gfc 



4 4° B$ 

s 13 B» 

i ° 33 g$ 



16 16 g$ 

*7 14 18$ 

18 5 g» 



re? 



18 5 1 

19 34 m 

20 10 



20 43 g$ 

21 14 
21 41 



9 10 

5 *4 
4 29 



3 8 
- 14 



& 
1* 



§ 

i 



I 

» 
i 

i 



TABULA V. w 

Solis motuum in declinationem refpondentium dupla dijiantia horaria Solis 

a Meridiano in Jtgnit áefctaiemibus. 



¿g'Decl, 
jg Solis, 

§23 29 
$$23 20 
$§3 3 10 

®~ 

€ü 

$$20 

« 17 
$l l6 

Sil 
Ü 1 * 



m 

g* 
g* 

g* 



s 18* 



Diíhntia horaria Solis 
P | 5h 30' | 5Í1 | 4I1 30 | 4h 



a Meridiano, 

| 3I1 30 | 3Í1 | 2¡i 30' | 2t 



6 

1 28 

2 4 



51 
1 20 

1 54 



5 

1 13 
1 44 



1 

33 



4 
58 
1 23 



3* 
1 13 



3 
44 
1 2 



37 
52 



2 
29 
41 



en 
O 



O 



12 



2 28 
4 17 
5 



26 



2 16 

3 56 

4 59 



2 4 

3 34 

4 32 



1 51 
5 



3 
4 



1 39 

2 51 

3 37 



1 27 

2 30 

3 10 



1 14 

3 8 

3 43 



1 2 

1 47 

2 16 



6 19 

7 4 
7 4 o 



5 33 

6 28 

7 2 



8 12 

8 41 

9 6 



7 3i 

7 58 

8 21 



5 16 

5 53 

6 24 

6 50 

7 14 
7 35 



4 44 

5 18 
5 45 



4 13 

4 42 

5 7 



3 44 

4 7 
4 38 



3 9 
3 33 
3 50 



2 38 

2 56 

3 13 



6 9 
6 31 
6 50 



5 38 

5 47 

6 4 



4 47 

5 4 
5 18 



4 6 
4 20 

4 33 



3 35 
3 37 
3 47 



9 39 

9 5° 
10 6 



8 43 

9 1 
9 16 



7 54 

8 12 

8 36 



7 7 
7 33 

7 35 



6 19 
6 33 
6 44 



5 44 
5 54 



4 44 

4 55 

5 3 



3 57 

4 6 

4 13 



10 22 
10 37 
ro 49 



9 3i 
9 44 
9 55 



8 39 

8 50 

9 1 



7 47 

7 58 

8 7 



6 55 

7 4 

7 x 3 



6 3 
6 12 
6 19 



5 n 
5 18 
5 34 



4 20 
4 35 

4 30 



50 
1 25 

1 48 

2 6 

2 21 

3 33 



2 44 

2 53 

3 3 



3 9 
3 J 6 
3 22 



3 
3 
3 



8 
7 
6 






10 6 
10 15 
10 22 


9 10 

9 19 
26 


8 16 
8 33 
8 30 


7 20 i 6 25 
7 27 6 31 
7 33 1 6 36 


5 30 
5 35 
5 40 


4 35 
4 4° 

.4 43 


3 4 o 
3 44 
3 46 


5 
4 

3 






10 29 
10 34 
10 39 


9 33 
9 36 
9 40 


8 35 
8 39 
8 43 


7 37 
7 4i 
1 7 44 


6 40 
6 44 
6 46 


5 43 
5 46 
5 48 


4 46 
4 48 
4 5 o 


3 48 
3 5° 
3 53 


2 
1 

0 








9 46 
9 46 
9 47 


8 47 
8 47 
8 49 


7 49 
7 49 1 
7 5° 


6 50 
6 <;o 
6 51 


5 ¡ 51 
5 5i 

5 53 


4 53 
4 53 
1 4 54 


3 54 
3 54 
3 55 



H 
g* 
i 
§* 
g* 
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TABULA Vi 

Solis motuum in declinationem refpondentium dupla dijiantia horaria Soiis 

a Meridiano in Jignis afctnientibus „ 
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TABULA VIII. 

Motuum Solis in declinationem refpondentium dupla dijtantw horaria Solis a 

Merid, In partibtis parallsli Solis pro Jignis afcendentibus t 
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TABULA IX. 39 

Correélioms hora Meridiana , e licita ex aqualibus altitudinibus Solis pro 
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40 TABULA X. 

Ü Correéfionis hor¿e Meridicme , prodeuntis ex altitudinibus Solis correfpondentu 

H bus pro fignis afcenáentihm Jubtrahenda i» altimdinepoli 48 o 13' 

4§| Dccl. Diftantia horarias Solis a Meridiano. 
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DE ORGANICO APPARATU ASTRONOMICO. 41 



SECTIO II. 

De Injirumento a Culminationibus, 

Sí VE 

DeTubis Aioptrico-telejcopkü triplano Meridiani 

mobilibm. 

A dufíu lineoe Meridianas traníitur ad ipfius Meridiani circuli pofitum,quo con- 
ftituto uti liceat ad obfervandos tranfitus fiderum culminantiunx Ad id olim 
erigebattir fuper Meridiana linea filare triangulum, per quod (etfi Meridiano 
congrueret ) ruditer definiebatur íideris tranfitus > & plerumque priusquam 
Meridianum attingeret ,_vel poítquam ab eodem receílerat. Tutius deinde 
per Quadrantem fixum, a punfíis aliquot sequalium altitudinum correfponden- 
tium aequidiílantem, dirigebatur ad aíhriim culminans alhidada íimplex vel te- 
lefcopica ; raro tamen absque aberratione aliqua , quoniam nec limbura Qua- 
drantis prorfus Meridianum conftitui, nec alhidadam ipíi limbo conftanter pa- 
rallelam fervari poíTe abunde eompertum eíi. Aptius demum res peragi coe- 
pit per tubum telefcopicum , qui fie in orbem moveatur, ut ejus linea dioptri- 
ca circulum in plano Meridiani deferibat. ^ Hujusmodi tubus, ne ab eodem pía» 
no recedat, affigi poteíl longo axi , volubili eirca polos horizontales , parieti- 
bus u trinque innixos. Taii utebatur Iiluítris olim Daniae Mathematicus Oiaus 
Roemerus, ejusque Auditor & Socius , deinde Succeífor Ciar, Petrus Horre- 
bowius inObfervatorio domeiHcOj & inTufculano, additis inpriori arcu con- 
céntrico > inpoíleriori rota vel integro circulo , ut fimul obtineretur declinado 
íideris obfervati. (a) Poteft etiam in concept aculo férreo 5 vel orichalcico, cir* 
cumverti axis conieus una cum fibi adfixitto fcapo parallelepipedo, cui telelco- 
pium inclufum fit 3 refpefíu axis apte difpofitum, ut Celeb. Manfredius obiter 
indicavit. (¿) Poteíl quoque circa fixum conicum axem volvi fiílula quaepianij 
ipfiexade congruens, fecum ferens duplicem fibi confolidatum tubum telefco- 
picum, quem ad modum mihi poíl varia experimenta vifum eít omnino condu- 
eibñél 

Equidem ad imitationem Roemeri eirculum ínitio addideram, feftore majorisra- 
dii ad ufum perpendiculi longioris inítruftum ; fed quum res non apte fucce* 
deret, cenfui cumManfredio altitudines qüadrante potius aut alio inílrumento 
definiendas : hoc vero unice culminationibus deílinandum elle, multumque in- 
de praeftitum iri exiítimavi , fi harum determinatio exafte obtineatur. Alte- 
rum autem addidi tubum, in fitu tamen inverfo, vel in oppofita diredione,tam 
ad íirmiorem inítrumenti confiílentiam 7 quam ad faciliorem & promptiorem 
ejus ufum in obfervandis aftris,quae fere fimul Meridianum attingunt,íed inpar- 
tibus ejjusdem oppofitis. Addidi quoque parvum femicirculum, tubis affixum, 
ut ad ejus perpendiculum gradu notae altitudinis adduflo, tutius ad ipfumfidus 
alteruter tubus dirigere tur. 

Porro quocumque libuifiet ex tribus expofitís modis telefeopia cir cum volvere» 
quatuor erant eonditiones fimul combinando * problema difficillimum in hac 

L organi- 
Ca) Búfis Aftroth Cap. XIL a §> 227. p> m. $7*& Cap. XV 111 a §.366. p. 143. HavnUi73f. 

(b) Epkmerid. Tom. L IntroduB. Li¿>. IL Cap. IX, a p* lo 7* BononU 171?. in 4 tQ 
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orgánica praxi afíronomica conílituentes: i a nempe ut linese dioptricae utrius- 
que telefcopii uni plano, vel duobus contiguis ínter fe parallelis , adhaererent : 
z da ut ambse normales eíTent ad axem rotationis : 3 tia ut hic axis horizontalis 
effet, adeoque circulusa dioptrarum rotatione gerútus 7 verticalis fieret : 4 ta 
ut verticalis ípíe circulus Meridiano congraeret : s ta demum accedebat non 
minus utilis quam neceíTaria conditio , inftruraenti nempe in ipfo ejusdem fitu 
re&ificatio ; fiquidem moleíliffimum ell hujusmodi examen & correéKonem 
alibi fufcipere* deficiente plerumque loci editi & apticommodo, vel aéris tran- 
quilli, aliorumque requifitorum iubíidio, 

CAPUT L 

De Partibus inftrumenti tam fixis , quam 

tnobilibus* 
DijjtoftHo Axk. 

Tab. i. T,"[7Erreus arcus horizontalis A L B bafim inítrumenti conftituens, 
1§ ' x ' Jl in dúo brachia inaequalia, re£fca & muro inclufa protenfus , fub- 
je¿to lapídeo fulcro D E , aliisque ferréis F F , F , F innititur & firme 
adftringitur. 

2. Arcui A B íiiperadditum & firmatum eft íuppedaneum b G 
g H h 1 ad íuírinendam laminam I L , quse ab horizontali cochlea G k, 
tam laminae partem craíílorem , infra fuppedaneum deícendentem, ítria- 
tamque i, quam íuppedanei latera G g, H h pervadente, circa vertica- 
lem clavum ( quo fubjeóhe alteri laminae adhaeret ) horizontaliter mo- 
veri, nempe citra yel ultra retrahi, atque protrudi poteft ¿ per adjectas 
vero anías M N , O P arcui horizontali adftringi , & in qualibet po- 
íitione firmari. 

3. Altera fubje&a & interior lamina horizontalis cum dependen- 
te vertí cali alia connexa efl j haecque verticalis motum aliquem habet 
in elevatioaem vel depreíllonem ope cochleae verticalis Q_q , peculiari 
locuiamento R s incluís. 

4. Per cingulos orichalcicos validosque z , z laminas I L adfer- 
ruminatos, & a cochleis chalybeis z, z coar£ratos 9 eidem laminae í L 
adítricta eft fiftula IT VL, pariter orichalcica , externe cylindrica, in- 
terne cónica , nimirum in V anguftior $ haecque fíftula arele intruíam 
continet pofteriorem partem axis chalybeiXY. Pars ejus anterior TX, 
pariter cónica, lo ngitudinem habens unius pedis,& inTcraífítiem unius 
unciae , prominet extra fiftulam , ad uíiim reliqui machinamenti mobilis, 
íequenti §. deícribendi. 

5. Per 
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5, Per alias infuper laminas, ferreasque zonas Ww, ipil arcui ad- Tab. h 
ditas, fíftula TL íuperius inferiusque praecingitur¿ ita ut a clavis ftriatis, % i» 
zonas ipías Iaminasque pervadentibus, fíítulae pars pofterior una cum in- 
cluíb axe tantillum attolü poíllt , aut deprimí , anteriori ejus parte íup- 
pedaneo interim adhaerente. 

Scholium. 

TyOtuiJfety ut inutifa , omitti ' jijiula T F, cué nempe ftabtli axis quo- 
* que tmmotm a cocbka in V adjlringitur j qué a vero jam dijpqfita 
erat ad ufum alterém axis t éntra épfam mobé¿k 9 eandem retiñere expedie- 
bat , ad pojitéonem novéjixtque axis promptém determinandam* 

.§• % 

Stru&ura Machinamenti mobilis* 

T? 

Jl Igura 2 da integram exhibet inítrumenti compagem axi cbnjun£tam. 

Figura 3 tia reprseíentat inítrumentum , ab axe íejun&um , in fitu 
fuo verticali, oculo in linea ipíius axis ad oricntem protracta conítituto. 

Figura 4" verticalem alíum ejus profpe¿tum oftendit, oculo in li- 
nea meridiana ad auftrum producía poíito. Üt autem ftrudtura in T 
tegra diftin&e concipiatur, diííblvenda omnino eft machina, & per par- 
tes explicanda. 

K Dúo tubi orichalcici A B , C D direcciones habent oppofitas, Fíg. 2. 
axes aequidiftantes , & figuram coni truncatij ampliantur íiquidem ver- 
íus Ientem ocularem, utpote firmiores, Se telefeopiis majorem campum 
largientes, 

2. Tres capíuke pariter orichalcicae F F, G H, I K , ex laminis 
craííiuículis compactae , aequales, & parallelepipedae , integro (qui fteri 
potuiñet ) graviori ícapo fubíritutas , tubos , quorum partes extremas & 
medias confblidatas includunt, in ea pofitione detinent , & viciíTim ab 
iis detinentur. 

3. Fiítula orichalcica LM conicae cavitatis inducitur capfulae me- 
dia: I K ulque ad faíciamL, per quam, fimulque interioris orificii íim- 

bum exterius adftriófcum, capíuiae conftanter adhieret. Hxc fiítula L MFíg.i.&* 
axem T X íibi congruentem exa&e impíet , eidemque adítringitur a 
matrice Mquae nullam luxationem , nec alium, nifi rotationis motum 
relinquit. 

4. Virga férrea O M N, in M inflexa, fíftulae M L extremas al- 
ligat capíuías E F , G H , ne a praeordinata pofitione recedant. ínter- 
media pars Al annularis , orificium fiftulae anguftius, nimirum exterius 

L 3 ' comple- 
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comple&itur, fibi ar¿tiílime infixum. Extremís hujus virgae , five Ij- 
gamenti partibus O & N adhaerent clavi cylindrici. O o, N n, latera 
capfularum pervadentes , iisque ab adverfís matrícibus in o & n adítri- 
¿fci. Porro brachia M N, M O tamdiu extendenda fuerunt, doñee ca- 
pfulis aptarentur in plano circiter ad axem reóto. Extremitates O & N 
utriusque brachii utrínque dilatantur adp&q,ads&r,& cochleae 
foraminibus p,q,s, r ítriatis infítae, capíülas in alterutram partem detor- 
quent , quantum reda utriusque poíitio exigit, interjecliis iamínis cha- 
lybeis, ad cochlearum impulíus ííiftinendos. 

§. ni. 

Dioptrd fimplices. 

Tab.I. TT^Xtremae utriusque capíuk latus externum produ&um efí utrínque 
Fi |' 6 5 ' Hi ad E & F, ad G & H , duclis per médium utriusque lateris rectis 
lineis E F , G H , & ad has normaíiter incifís Iaminarum craíTitiebus in 
E, F, G, H $ adeoque in plano per utramque re&am tranfeunte, cap- 
fulasque omnes bifaríam íecante. 

In re¿fcis E F , G H difpofitae funt extra capfulas dioptrse fímpli- 
ces per coníueta exigua foramina, &per crines foraminibus reíponden- 
tes 5 íta ut ex utraque parte , tam fupra quam infra tubos, collimatio 
pateat ad obje&a terreftria & quandoque cceleíria. Qyia vero tubi te- 
leícopici utrinque prominent extra capfulas , íineasque E F, G H pror- 
F¡g> 5- fus abrumpunt aut impediunt , alia reda linea I K , utrique re¿be E F» 
& 6 ' G H parallela , fubftituenda fuit , ut perpendiculum ab I vel K demit 
fum lines I K congruere , adeoque re&is E F, G H aequidiftare poííet, 
ad ufum infra exponendum. 

§. IV. 

Dioptrá Tekfcopkrf. 

F¡g „ i./^Rines aut fila dioptrarum fímplicium extenduntur ad M & N trans 
& 6. ampliora, vel ocularia tuborum orificia, ut telefeopicis etiam di- 

optris iníerviant. Cochleula utraque ad M & N extrabitur, ut crinis 
limbo ejus perforato iníeratur , íüaeque matrici reflituta , in alterutram 
partem tantillum convertitur, doñee ipíe crinis ÜneaeE F, vel G H om- 
niño congruat. Prius autem trans laminam,in eadem linea perfbratam 
crinis edu&us trajicitur per claviculum ad vería; partí appoíitum, Se cla- 
viculo hoc circumvoluto protenditur ipíe crinis. 

2. Eodem artificio dúo alii laterales in utraque Iaminarum adje- 
dd funt crines , a medio aequidiftantes. Omnes porro immoti manent 

in eo- 
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in eodeni plano, quod locum aííignat foco communi letitis ocularis, & 
objeótivae : omnes quoque Iatent intra exiguas crenas laminis indias , ne 
a mobili quadro fiftuiae ocularis kedantur, vel a ftatione turbentur. 

3. Fiftuiae A a , C c ad ufum lentium ocúlarium & amoved TaK 
poííunt, & ex duabus coaleícunt orichalcicis , qüarum amplior utraque Fl§t * l 
A & C definit in quadrum mobile intra laminas parallelas , & » pro- 

ut res exigit, teleícopii campum percurrens, ut focus lentis ocularis cui- 
que filo vel crini reípondeat. Alise duae anguftiores fiftuiae A & C, in 
quibus lentes oculares pofítae íunt , amplioribus A & C magis aut mi- 
nus inducuntur pro foci diftantia , vel oculi conftitutione. Düae de- 
mum fiftuiae B b , D d , in quibus objeétivae lentes fuis incluías locula- 
mentís cuftodiuntur , induótae íunt tubis ad datam foci diftantiam , & 
in hac poíitione fírmatae. 

4. Utriusque lentis , obje&ivae & ocularis, loculamentum cylin- 
dricum hélice adftringitur orificio interno , & expaníb , fiftuiae inter- 
nas B vel D induebe tubo teleícopii , a quo ad libitum extrahi po- 
teft. Orificium hoc expaníum, excentricum eft ipfí fiftuiae, ut eá cir- 
cumvolutá , centrum lentis, & integri loculamenti, cui lens inclufa la- 
tet immobilis, adducatur ad congruam diftantiam ab axe tubi. 

C A P U T IL 

Criteria quídam admultipíex examen injirumenú % 

ejusdemque reBificationem /pefiantia* 

Ex haétenus pffemiiTa deferiptione liquet in poteílate quidem FuifTe, tám axem 
verticaliter & horizontaliter , quatn lineam dioptrarum utriusque teleícopii & 
ratione alterius , & refpeÉtu axis orientem vel occidentem verfus promove- 
ré. Summa difiBcultas erat in difeernenda & axis,& dioptrarum refta conili- 
tutione. Ad hanc porro debui per plura moleítaque tentamina gradatim ac- 
cederé : nimirum ad planum quodpíam, détnde ad planpm verticales demum 
ad meridianum. Ne autem tumultuarle agendo vertérem,ut in proverbio eft, 
Ixionis rotam , vel Sifiphi faxum verfarem , fequentem mihi theoriam prffimifi* 

DISSERTATIO % 

De variisplani dioptrici averticali^S dioptrarum 

axis ab horizontali plano deviationibus. 

Planum dioptricum E F G H , per dioptrarum lineas EF,GH, perqué tubo- Ffg* ?> 
rum axes E H, F G duftum , fecari concipiatur ab alus duobus plañís ad irivi- 
cem reñís, & per inftruménti axem A X tranfeuntibus , quorum unum lineis 
dioptrícis, alíud tuborum axíbus aequidiítet; ímtque horum planorum cüm pla- 
no dioptrico fe&iones reétse lineae M A N, O A P , qus utique normales eííe 

M debent 



46- LIBER II. 

debent ad axem A X , ut planum dioptricum ad eundem axem íit reftum. Li- 
cebit itaque aberratiónes tám utriusqne lineae dioptricae G F,EH, quam li- 
nearum K H, F G, íive axiura utriusque tubi', a perpendículo, vel a verticali 
plano ad axem refto,in laminis dioptricis deprehenfas, ad unum idemquepla. 
num verticale , atque ad unicam lineam M N compendiofms revocaré. Pla- 
num autem verticale , in quo linea M N íiílitur , tranfít per axem iñflrumenti, 
vel ab illo aequidiílat; eíl enim planum verticalis primarii,utpote reífci ad'Me- 
¡3 ridianum 3 cujus axi congruere concipitur iuílrumenti axis A X. Sit itaque 

THEOREMA I. 

Tab. H. QI recta linea M N , mobilis circa punctum A cujuspiam ftabilis axis 
Fi S- *• 3 XAY, fiftatur ad perpendiculum P Qj dei nde íltum invertens , &: 

eundem cum immoto axe angulum retinens, ad perpendiculum redeat, 

recta erit ad axem, & hunc horizontalem. 

DEMONSTRATIO. 
TDem angulus M A X, fupra & infla axem, ante ac poft inverfionem 
J- congruit utrique P A X, & QJi X \ adeoque ambo reóti funt, & 
axis A X, utpote ad perpendiculum rectus, horizontalis eít. q. e. d. 

THEOREMA II. 

SI recia M N verticalis fuerit; deincle poft ejus inverfionem circa im- 
motum axem A X deviet a perpendículo ex N demiííb , angulus 
r \ *' MAX obtufus ( Fig. 2. ) vel acutus ( Fig. 3. ) difíert a recto femifíe 
deviationis A N Qj eádemque différentiá deviabit axis ab horizontali 
HO. 

DEMONSTRATIO. 
h A M A X, X A M arquales fupra & infra axem ( Fig. 2. Se 
XJl 3.) diflerunt a duobus reófcis ángulo M ANj. ergo angulus idem 
conftans MAX difíert a recio íemifle anguli MAN, five femifíe de- 
viationis A N 

2. Ducta Z A normali ad X Y, bifariam íecabitur angulus MAN 
obangulós M A Y, NA X (Fig. 2.) anuales , vel N A Y,M A X 
( Fig. 3. ) j adeoque fi a reótis angulis M A O, Z A X, communis au- 
feratur Z A O (Fig. 2.) vel MAX (Fig. 3.) remanebunt O A X,& 
2 A M aequales. q. e. d. 

THEOREMA III. 
Fig. 4. QI perpendiculi deviationes A M X , A N Y, in prima & fecunda in- 
O vería poíltione lineae M N fuerint aequales, & ad partes diverías, axis 
A x horizontalis eritj linea vero M N ad axem obliqua, & viciffim. 

DEMONSTRATIO. 

REcta Z A, normalis ad axem X Y, bifariam íecans angulum MAN 
uc fupra , efficit utrumque angulum Z A M , Z A N aequalem 

utri- 
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utriqueM, Se Nj ergo verticalis erit, utpote parallela perpendiculis ipil Tab.ii, 
contiguis : adeoque ob angulum MAX sequalem ángulo N A Y, to- FiS * 4 " 
tus 2 AX a>quabitur toti 2 A Y j proinde uterque recíius , & axis ho- 
rizontalis erit. Quia vero 2 A X rectus eft, patet MAX acutum eííe, 
lineamque M N obiiquam efíe ad axem. 

2. Quoniam A X ponitur horizontalis , adeoque uterque angulus 
ZAX, 2 A Y redrus , demtis sequalibus MAX, & N A Y (aequali 
ad verticem oppoílto XAM,) reiiqui 2 A M, 2 A Naequales eruntj 
adeoque deviationes perpendiculi in M & N fient aequales. 

THEOREMA IV. 

PErpendiculo ex M a linea MN, &: ab eadem inverfa ex N aequali- Fíg, 5. 
ter ad eandem partem deviante , linea M N reóta erit ad axem ¿ 
axis vero depreíTus fub horizonte ad eandem partem tota deviatione per- 
pendiculi, & viciíllm. 

DEMONSTRA TI O. 
i.TJUnctumMin verticali pofitione inverfa lineae M N, oceupat Iocum 

X pundlri N, quoniam angulus A M QJdem manet; itaque angu- ' 
lus M A X xquatur ángulo NAX, adeoque uterque rectus.' Ducta 
vero verticali A 2, five normali ad horizontalem H O , alterni M, & 
M A 2 sequales erunt : & a reólis 2 A O , MAX demto communi 
M A O , reiiqui 2 A M , five M&OAX manebunt aequales. 

2. Qnia M N recta ponitur ad axem A X, circumvoluta mane- 
bit in eodem plano ; adeoque retenta eadem inclinatione ad horizonta- 
lem A O, eadem habebitur perpendiculi deviatio. q* e. d. 

THEOREMA V. 

SI deviationes perpendiculi ad easdem vel díverías partes fuerint inse- Fl 'g- 6 - 
quales, erit linea M N ad axem obliqua , & axis A X pariter obli- 
quus ad horizontem ,* ita tamen ut depreffío axis vergat ad illam par- 
tem, in qua major fuerit deviatio perpendiculi. 

DEMONSTRATIO. 

PArs prima .patet ex prsecedentibus. 2 da - Deviet perpendiculum in 
fecunda pofitione ángulo N , majori quam M j quoniam duela 
verticali A 2 , alternus M A 2 minor eft quam 2 A N , diítabit M A 
a verticali 2 A minus quam N A ¿ itaque A V dividens angulum MAN 
bifariam , cadet inter 2 & N. Sunt vero angUÜ V A Y, 2 AH redti; 
adeoque demto communi V A H, depreífio HAY verget ad partem 
majons deviationis N. q* e. a. 

M 2 Schoñum 
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Scboliwn. 

TJtABenm conjiderata fuit direflio verticalu lima M Ncongruem per* 
■* pendiculo , vel deviam ab eodem. Supereji 7iunc conjideranda ejut* 
dem linece direólio bort&ontalk , vel ad hori&ontem parumper inclinata* 

THEOREMA VI. 
P*g' OI linea M N , mobilis circa fixum axem A X dirigatur ad objectum 
k3 quodlibec V , & invería maneat iñ eadem diredfcione N AVj an- 
gulus rotationis MAX rectus erit, & viciflim. 

DEMONSTRA TI O. 
Par si. /"VUoniam diredtio lineas MAN non difíert a dire&ione 
Vx N A M, niíi ratione inverfionis ejusdem linex, quae nem- 
pe in utraque poíítione congruit lineae reéfae O A V , angulus idem & 
conrtans MAX congruit utrique VAX, & O A X 5 adeoque re- 
¿tus eít. 

Pars II. Quia linea M Nin prima poíítione aptatur lineas O AV, 
& angulus MAX rectus eft , etiam O A X , & huic deinceps conti- 
guus VAX rectus erit ; adeoque invertendo lineam M N , idem an- 
gulus M A Xcongruet aequali & redto VAX, itaque reófca N M con- 
congruet recTse O A V. q. e. d. 

COROLL ARIUM. 

Línea M N circumrotata manet in eodem plano ad axem re&Qj adeo- 
que pars utraque A M, & A N circulum defcribit. 

THEOREMA VII. 
Fig. 8. CJf pofi; femirotationem linea N M aliam habuerít directionem, juxta 
»3 lineam v. gr. P A T, a priore O A V diveríam , angulus M AX 
acutus , vel obtuíus difíeret a recto femifíe deviationis V A T. 

DEMONSTRATIO, 
\ Nguli O A X, T A X, five dúo MAX ambo acutí, vel ambo 
A obtufi , differunt a duobus recéis ángulo T A V j itaque unus 
M A X a recto difíert íemiííe deviationis V A T. q. e. d, 

COROLLARIA. 
LOE fecunda direcláo fuerit orientalior axe A X orientem verílis dire- 
>3 ¿to , angulus MAX acutus erit j fin occidentalior , angulus 
erit obtuíus. 

II. Ejusdem lineae M N partes AM, AN, ad axem obliquae 
deícribent fuperficies cónicas, ad verticem A oppofítas. 



DISSER 
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DISSERTATIO IL 

De incequalibus temporum mtervallis ab appulfu 

ad appuljum^deinde a reditu ad reditum binorum ftderum in- 

errantium, ad meridiamm erroneum,fupra £f infra polum, 

Congruentia perpendiculi , ex oppoíítis punftis & ad utramque partem demiíli., 
manifeíre oílendebat axem inílrumenti horizontalem eíTe. Congruentia itidem 
collimationis utriusque , direétae ac inverfae ad idem objeítum , indicabat pla- 
num dioptrarum fimplicium reétum eñe ad eundem axem. Non tamen inde 
confequebatur , planum dioptrico - telefcopicum redum pariter ad axem exi- 
ilere, nifi prius congruentibus, vel aequidiítantibus ambobus planis ; nimirum 
dioptrae fimplicis & telefcopicae. A direftione autemdioptra iimplicis,utpote 
non fatin certa , & pluries errónea, vel faltem lubrica, in hoc examine certitu- 
do fufficiens nec obtineri , nec exigi poterat. Quumque de felicíori exitu fol- 
lícitus efíem , & tranfitus matutinos ac vefpertinos binorum fiderum femper 
apparentium conferrem , nova mihi methodus afFulfit , ex oppofitis hujusmodi 
tranfitibus concinnanda, quae vulgatae alten altitudinum correipondentium squi- 
Váleret ; quippe in eo praecélleret, quod non integris horis indigeat , fed ple- 
rumquenonniñ paucis minutis , quae fluunt inter momenta tranLtuum utrius- 
que fideris per Meridianum fupra & infra polum ; ut nulla fufpicio haberi de- 
, beat de penduli ofcillatorii fallada , & duse folummodo requirantur binorum 
fiderum obfervationes , plerumque in crepufculis , vel non procul ab iisdem in- 
ílituendse. Id ego araicis aliquot Aítronomis pridem fignificaveram , quando 
ex edito praéclaro libro Petri Horrebowii praeílantiffimi Danorum Aflronomi 
mihi conftitit eundem quoque de re hac cogitarle. Innuit enim : (a) „Si binas 
„ Helias fixas , uti lucidam Lyrae & quamcunque in Urfa majore iníignem fu- 
„ pra & infra polum in meridiano obfervaviíTemus , ex collatis temporum in- 
ter vallis manifeítum fuiífet, quemnam in ccelo circulum revolutus tubus de- 
íignaíTet ; maximumne an minorem , an meridianum ipfi inclinatum vel pa- 
rallelum. Sic ñeque opus fuiíTet parallelifmum machina antea corrigere , 
de qua correftione §. ñeque fitum rotse ad perpendiculum explorare. 
Haftenus ille, nec plura fubjungit. Efto igitur : 

THEOREMA % 

INtervalIa temporis ab appulfu fideris cujuspiam S ad Meridianum in T , 
S fupra polum P , ad oppofitum appulíum alterius F ad Meridia- Fí 
num eundem in N infra polum 5 deinde a reditu prioris ad Meridianum 
fub polo inR, ad oppofitum reditum pofterioris cuiminantis in M,aequa- 
lia funt in quibuslibet ab invicem & a polo conípicuo diítantiis. 

DEMONSTRA TI O. 

ET Meridianus S M P N N R, & horarius F P G parallelos fide- 
rum bifariam dividunt, & hinc inde arcusF N, G M íupra & infra 
polum xquales abícindunt^ itaque fidere S redeunte ad Meridianum in R, 
aiiud Fredibit in G ad fuum horarium,in quo fuerac quando praecedens 

N : „ V fidus 

C a) In tíu Baf, Ajironam. §. 3 90. j>. tfi, ■ ; . v 
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fídus appulerat ad Meridianum in S ¿ adeoque fídus F ad Meridianum 
redit in M poft peragratum arcum G M aequalem arcui F N j íicque 
tantum temporis impendit ut ad Meridianum perveniat poft praece- 
dentis appulfum , quantum ut redeat, poft reditum ejusdem praeceden- 
tis. e. a. 

Scbolium I, 

T\[cuntur oppojiti appulfw , ©* oppojiti reditm ad Meridianum , quia 
in oppojitis punáis utrimque paraüeli contingunt ¿ alterutro ?2cmpe 
Jtdere culminante , atioque ad itifimum fui par alie ¿i pwiclum defiéndeme 9 

& vice ver/a , pqfl peragratum ab utroque Jtdere fui paraüeli oppojttum 
femicirculum. 

Scholium II. 

TpJdem efl demonflratio de Jideribus utcumque conjunBts , quorum 
utrumque fttfupravel infra polum , ve/ in fui paraüeli femicirado 
ofendente, vel defcendente : imo nulla opm ejl demonjlratione, quum Jide- 
rajtnt fixa , & in iudem horariu tam fupra quam infra polum. Mor 
tm autem diurnm in longitudinem quum prorfm imperceptt bilis fit (fí 
quidem annum ejl 51" ) nullam variationem inducit. 

Scholium III. 

T Iceret quidem exobfervato unius cujmlibet Jideris inerr antis & nun« 
quam occidentis appulfu , & redi tu ad dioptram telefcopii, de re* 
cía vel errónea confiitutione injlrumenti judie are , prafertim eligendo Jt* 
dera Mquatori próxima , Jiadejfet horologium , quod & motum unifor* 
mem, ¿f' ¿equalem fervaret ofeiliationem. Quia vero automati Jlruclu- 
ra, quamquam hifee temporibus ad injignem perfecíionem promota, me* 
talli natura , diverfa gravitas , Jiccitas , humiditas aeris, aliaque acci- 
dentia motum penduli fiepe variant , vel ab omni fallada fufpicione 
immunem haberi non finunt ; duorum faltem Jiderum inerr antium oppo- 
jiti appulfw, & reditm ad Meridianum conferendi erant: talia vero fi- 
dera ex femper apparentibm prima , fecunda, vel quandoque tertia ma* 
gnitudinis elige?ma, qua ad hori&ontem magis defeenderent , adeoque pa- 
rállelos, quantum res patitur , majores & motu fenfibiliori dcfcribereitt, 
nec tamen a vapor ibm bormontis oceultarentur : qua infuper parum ab 
oppofitione dijlarent, ut intervalla temporis minora, & ab horoüogio mi- 
nm vitiata contingerent. 

. Scholium 
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Scholium IV* 

T)KopoJitum mihi erat per feleéia hujusmodi Jidera, inftrumenti de quo 
agitur reBificationem fufcipere; adeoque conjideranda erat pojitio tu- 
borum ijive plani aut radii dioptría , retía £f obliqua ad axem inftru- 
menti i deinde , radio dioptrico normaliter ad axem difpojito , conjide- 
randa manebat conftitutio axis reéla & obliqua ad planum Meridiani. 

Ex prima errónea pofitione , fiue obliquitate tuborum ad axem 
confequitur jiderum tranjttm obfervari extra Meridianum , eorumque 
loca referri ad circumferentiam cir culi non maximi, a Meridiano aquu 
diftantn. Linea Jtquidem dioptrica oblique inter/eca?ts axem, dum circa 
eundem volvitur , Jixo manente ángulo pojitionis , defcribit fuperficies 
cónicas communem verticem babentes , quorum bafes funt cir culi a Me* 
ridiano aqualiter dijjiti , pauck tomen in cafu nqftro Jecundk, Jive uno 
alteroque minuto circuli maximi. 

Proinde Jiderum culminantiumvelinfimedejcendentium arcm exi- 
gui , a Meridiano ejmque para/lelo intercepti, etji veré Jint inaqualiter 
curvi, atque inaquales fuorum parallelorum partes exijlant pro majori, 
velminori poli viciniaj fi tamen non niji paucula quadam minuta con- 
tineant , fenjibiliter inaquales effe nequeunt , quum i?fe?fibiliter difcre- 
pent a communi perpendicuh,metiente diftantiam paralleli a Meridiano $ 
Jtquidem , ut conftat ex tabulis finuum & 1 tangentium , Ji?ms etiam 10 
minutorum a fuá tangente non differt >* adeoque nec arcm ipfe interce- 
ptas, qui veré major eft Jinu, minor autem tangente* 

Si enim Jiat ut 113 ad 355: ita radim 10.000000 ad ] Jemicircum* 
ferentiam 3 141 5929 , harum 2988 continentur in arcu 10' minutorum 
& totidem quoque partium invenitur in tabulis Jhtm 10.' minutorum, 

Sit deinde A B Jinus 2' in par afielo Copra , eademque lineóla A B Tab.iv. 
Jive D E,Jinm quoque Jit 2' inparaüelo ftella (3 in dorfo Urja minoris , Fl §* x * 
diftante a polo 14 o 48' > bujía dijíantia Jinm invenitur 25545 par- 
tium , qualium radias eft 100000. Quoniam vero Copra dtfíat a po- 
lo 44 o 19' , cujas Jinm 69862," erit ut 25545 ad 69862: ita 2' ad 5' 
28" pro arcu D E, qui tamen nondum differt ab ejm Jinu. Quare ar- 
cm 2, vely minutorum fenjibiliter non differt ab ejits Jinu,quando etiam 
radim minor non niji triens eft radii majork j adeoque minus differunt 
exigui arcus ab eorum Jinubus , vel inter fe, quando proportio radiorum 
minor eft> ut in paral}elkCapra,& Draconis: Cygni lucida, &pedk an- 
terior k Urfe majork > prima, tertia, quinta ffeptima Ur/a majork, 
& oppojitarum CaJJiopea &c. 

Ex altera errónea pojitione axk , horizontalk quidem, fedobliqui 
ad planum Meridiani, Jequitur obfervari Jiderum tranfitus per verdea* 

N 2 km 
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lem quempiam Meridiano contiguum$ i ta ut alen -aitones fuccejjive mi* 
nuantur ab horizonte ad verticem a ubiprorfus evanefcunt. Jam ita* 
que aben 'añones ipfm aggrediar in utroque meridiano erróneo ? * prius 
nempe in eo+qui tantilium a vero aquidiftet} deinde in alio qui paullulum 
a vero declinet, 

THEOREM A tí 
Tab.iv. rjpEmpora ínter oppolitos duorum fíderum inerrantium S & F , vel 
Fig. 2. X S & G, íemper apparentium, utcumque oppoíitorum, & a poloP 
quaíi aequidiftantium appülñis ad circulum quempiam S QJF, Meridia- 
no M P N parallelum ( quem meridianum erroneum appellamus ) & 
ínter oppofitos reditus ad eundem , alterutro nempe fidere culminante, 
alioque ad infímum ííii paralleli gradum deícendente , diflerunt quadru- 
plo temporis ? quo percurritur communis paralleli arcus F N íive M S, 
a Aíeridiano vero & erróneo interceptus. 

DEMONSTRATIO. 
I m0 \ Mbo fidera S & F llmul attingant meridianum erroneum , v. g. 

£\ occidentalemS Q_F ; S nempe paullopoft fuam culminationem, 
&Fpauiio ante fuam infimam depreíTionem. Ductus concipiatur ho- 
rarius F P H , qui a parallelo communi abícindet arcum H M aequa- 
lem arcui F N$ fitque areus H K dupíus ejusdem H M , five prioris 
M S. Quoniam íídus S deícendit per O ad N, & aliud F afcendit per 
E ad M, eodem momento pervenient ad F & K, quum arcus F E K, 
S O F íint sequales, ambo nimirum deficientes a íemicircumferentia pa- 
ralleli communis duplo arcus M S , aut F N : itaque ut íídus F poit- 
quam fuerit in K redeat ad meridianum erroneum in S , peragrandum 
adhuc habet arcum K S quadruplum ipfíus MS, vel F N , q. e, \ mum ' 
2 á0m Sit alia ftella fíxa in G, perveniens ad meridianum erroneum 
in F infra polum poftappuiíum praecedentis alterius S íiipra polum, in- 
tervallo temporis per arcum G F 5 igitur eodem intervalío poft ftellam 
F redibit ad meridianum erroneum in S. Quumque ftella F redeat ad 
eundem meridianum poft praecedentem S quadruplo temporis per ar- 
cum M S , íequitur ftellam G rediré ad S poft aliam S ad F, tempore 
per arcum GF, plus quadruplo temporis per arcum F Nj adeoque tem- 
pus ab appulfu ad appulíum difTerre a tempore reditus ad reditum qua- 
druplo temporis per arcum F N. q. e, alterum. 

3 t: °- Eadem erit demonftratio , íi meridianus erroneus H R L 
ponatur orientalis , quia nempe arcus L E H pariter difíert ab alio 
H O L quadruplo arcus H L, íive L Nj ítem res eodem modo íe 
habebit,íi appuiílis fiderisS fupra polum pofterior fuerit appulfu alterius 
F infra polum &c. 

THE O- 
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THEOREMA III. 

INtervalIa temporis ab appulfü ad appulfum , deinde a reditu ad redi- Tab. v 
tum fiderum , a polo inaequaíiter diftantium , ad meridianum erro- FÍ S- 3* 
neum a vero sequidiftantem , difíerunt duplo temporis , quod debetur 
difíerentia; arcuum TL, M S , íi fidera S & L conjunóta fuerint , vel 
íummae arcuum F K, 8c M S, fí fidera F & S fuerint oppofita. 

DEMONSTRATIO. 
P ars I.T^U&is horariis P LB, P F C íecantibus paralíeíum majorem 
i~J in B & C, erit B S velR C exceííiis arcus L T íiipra M S, 
vel arcus F K íupra N R j adeoque tempus per B S difíerentia tempo- 
rum per L T & M S. Eft autem difíerentia arcuum SOR&BOG 
dupla unius arcus B S , vel C R j ergo lidus L deícendet ad F citius 
quam S ad R duplo temporis per B S. Quod erat primum. 

P ars II. Sidus F redit per E ad L ferius quam L per O ad F 
quadruplo temporis per F K five T L (per Tbeor. IL) five quadruplo 
temporis per M B , five duplo temporis per utrumque arcum L T 8c 
MB 5 ferius autem quam S ad R , duplo temporis per F K-+- duplo 
temporis per M S, adeoque duplo temporis per fummam arcuum F K, 
&MS. quod erat alterum. 

COROLLARIA. 
I. T TT différentia fínuum MI ; T Z diftantias fiderum S 8c L a po- 
\J lo P ad Sinum T Z , diftantiae fideris L propioris : ita femidif- 
ferentia temporum inter contiguos 8c appulfus & reditus &c. ad tem- 
pus per M S , five per arcum paralleli majoris , a Meridiano vero & 
erróneo interceptum. 

Efl: enim tempus per L T , five per B M , ad tempus per M S , ut 
M I ad T Z (per íequens theorema, quod ab hoc non dependet) ergo 
dividendo utML — TZadTZj ita tempus per B S ad tempus per 
SM. 

II. Ut íumma fínuum M 1, T Z diftantise fiderum S 8c F 
a polo, ad finum T Z , diftantiíe fideris L polo propioris : ita íemifum- 
ma utriusque difíerentise horarias inter oppofitos &c appulfus 8c reditus 
ad meridianum erroneum ad tempus per arcum MS,a Meridiano ve- 
ro 8c erróneo interceptum. 

Quia enim M I ad T Z ut tempus per L T vel F K ad tempus 
per M S\ erit componendo , ut M I T Z ad T Z , ita tempus per 
M B *~{* M S ad tempus per M S. . 

O SchotiuMh 
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Scboiium* 

Tab. V. rXüta M 2— J- T Z ad T Z majorem hahet rationem, quam M /— 
Fj S- 3- T Zadeandem TZ>patet praferendos ejje appulfus & reditus Jide* 

rum oppofitorum. 

rr THEOREMA IV. 

TEmpora , quibus dúo fídera quaelibet S & F, a polo P inaequaliter 
diftantia, peragrant ííiorum parallelorum arcus FK,MS,a Me- 
ridiano vero & erróneo interceptas, reciproca ííint finubus díftantiarum 
a polo P. 

DEMONSTRATIO. 

SUnt enim ín ratione dire£ta fpatiorum, & ínverfa celeritatum. Porro 
ípatioía fíve arcus F K, S M in tantilla diftantia Meridiani veri, ali- 
quot paucula minuta fecunda horaria non excedente, íenfíbiíiter inter íe 
non diííerunt. ( per SchoL IL Tbeor, IL ) Celeritates autem fiderum íe 
habent ut circumferentiae motu diurno ab iisdem defcriptae; adeoque uC 
radii , fíve ut finus diftantiae S P ad íinum diftantia: F P j ergo tempus 
per M S ad tempus per F K effc ut reciproce M I ad T ¿. q. e. d. 

THEOREMA V. 
F ¡g 4 fT^Empora inter fixorum fiderum oppofitorum, 8c in vértice V culmi* 
X nantium appulíus in S Se F, ad verticalem quempiam a Meridiana 
declinantem, & inter fubfequentes reditus ad eundem in F & S, diferí 
pant duplo temporis per arcum F R paralleli communis , a Meridiano 
MPR & verticali F Q_V interceptum. 

Dicuntur quoque oppoíiti & appulfus & reditus duorum fíde* 
rum , uteumque oppofitorum ad hunc verticalem Meridiano propin- 
quum , quia contingunt in oppofitis fere punófcis paralleli communis j 
alterutro fiquidem fidere culminante, alíoque accedente ad horizontem, 
& viciífim. Quia vero hic verticalis, utpote tantillum a Meridiano de- 
clinans, plerumque cum ipíb confundí íblet, ideo non improprie meri<» 
dianus erroneus vocari poteít. 

DEMONSTRATIO. 
Fig. 4. rjft declínatio v. gr. ad occidentem , ejusque meníura fit angulus 
O R V F, fintque I ra0 * appulíus fiderum fimultanei , intervalla ¿ta- 
que appulfuum , & redituum diícrepabunt toto tempore fluente a re- 
áitu pribris fideris ad reditum poílerioris. Quoniam íidus S redit per 
O ad F.poíiemeníum arcum S O F , qui a íemicircumferentia déficit 
arcu F R j fidus autem F ad culminationem aícendit poft peragratum 
arcum FRES, qui íemicircumferentiam excedit eodem arcu F R, hi 
dúo arcus inter fe dirTerunt duplo F R ¿ adeoque reditus poílerioris fi- 
deris 
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deris F ad S íequitur poft reditum prioris S ad F , tempore per dúos ar- Tab Vi 
cus F R, nempe duplo temporis per arcum F R. quod erat primum. F¡g. 4. 

Sint fecundo disjüncxí appulíus fíderum S & G , intervallo tem- 
poris per arcum G F $ itaque G redibit ad S pon: aliud F, tempore per 
GF j fed F redit ad S , poíi S ad F, duplo temporis per F R ( ut íiipra) 
ergo G ad S , poít S ad F , tempore per G F , •—}- duplo temporis per 
F R 5 adeoque différentia temporum ab appulíu ad appulfum , & a re- 
ditu ad reditum dupla erit temporis per F R , quod erat alterum, 

Eadem proríus erit demonítratio poíito verticali VTK ad orien- 
ten! meridiani S P R. Si enim fidus alterutrum fit in K, aliud in S, re- 
dibit S ad K poli: K ad S, duplo temporis per K R. 

Si denique ílt alterutrum fidus in K, aliud in L , hoc appeliet ad 
S poft appulfum íidcris alterius K ad meridianum erroneum , tempore 
L S. S autem ad K, poft K ad S, duplo temporis per K R j adeoque L 
ad K, poñ K ad S tempore per L S -+ dupio temporis per K R 5 ita- 
que inter valla 8¿ appulfuum & redituum differunt duplo temporis per 
arcum K R. quod erat tertium. 

COROLLARIUM: 

UT fínus totus ad finum diftantiae S vel F a polo P j ita tempus per 
arcum F R ad tempus per G H arcum horizontis , quo metimur 
declinationem verticalis a Meridiano. Quamvis enim parallelus E K 
R O S ad horizontem inclinetur; parvuli tamen hi arcus F R, G H , 
ctfi excentrici , quia pauca íecunda horaria continent, fenfíbiliter difíer- 
re neqeunt. 

THEOREMA VI. 

TEmpora, quibus dúo fidera fixa S & F , vel S Se G, a polo P inse- Tab. VI. 
quaiiter diíUta, percurrunt íuorum paralíelorum arcus RT,FN Fl |£ 
infra polum , vel S M , G L fupra polum, a Meridiano vero MPN, Tab. vu 
&; erróneo S QF interceptos , rationem habent compofítam ex directa ¡jíJ^T^ 
íinuum diftantiae finguíorum arcuum a vértice V, & invería íínuum di- pfg, 8t 
íkntiae *a polo P. & 9* 

In Figura 5, & 6 parallelus alterutrius ííderis traníítper verticem Vj al- 
terius vero inter polum & verticem , vel inter verticem & iEquatorem. 
InFig.7 ambo fidera culminant inter polum & verticem. 
InFig.8 fidus unum culminat inter polum & verticem: akerum in- 
ter verticem & ^Equatorem. 

In Fig. denique 9 ambo fidera culminant inter verticemj Sc^Equa- 
torem. 

O % DEMON- 
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DEMONSTRATIO. 

Tab. vi. nPRiangula fphserica VMG, VNF, VRT, Ítem VM S, V L G 
vil. Viii -L angulum ad V communem habentia , rectángula ceníeri poííunt 
F'g^5- 6 - in M & L, in N & R ob adjacentes Cantillos arcus, ab arcubus circulo- 
rum maximorum íenfibiliter non deviantes ( per ScboL IL Theor. IL 
pag. 51. ) adeoque proportionaies íinubus arcuum VM, V L , V N, 
T R (a) in eadem ergo ratione íiint témpora , quibus percurruntur, 
& iníuper in reciproca celeritatum utriusque fideris , aut circumferen- 
tiarum utriusque paralleli 5 adeoque radiorum S Z , N Q_, vei N D 9 
five finuum diftantiae íiderum a polo P. q, e. d, 

TH.EOREMA VII. 
Tab. vi. ^ xa quaepiam ftella S in vértice V, aliaque utcumque ipil oppofita 
Fíg. 5. t3 F extra verticem culminat , erit differentia temporum inter earum 
oppoíítos & appulííis & reditus ad meridianum erroneum, a vero decli- 
nantem, dupla temporis per arcum F N paralleli minoris, quando alia cul- 
minat inter polum & verticem : erit autem dupla temporis per arcum 
Fig, 6. R T paralleli majoris, quando alia culminat inter verticem &iEquatorem. 

DEMONSTRATIO. 

m Pars LTYU&d per T horario PKT fecante arcum F N in K, fient 
U arcus F K, G M aequales j arcus vero N K, R T firniles. 
Porro ft'ella K redibit adM, poft M adK, five poft S ad T, duplo tem- 
poris per K N (per Theor* F. ) F ad M, poft M ad K, five poít S ad 
T duplo temporis per K N ¿J" tempore per F K ¿ ergo F ad G poft S 
ad T duplo temporis per K N>-f- tempore per F K tempore per M 
G, five ( ob arcus F K , M G aequales ) duplo temporis per F N paral- 
leli minoris. Quod erat primum. 

Fig. 6. Pars II. Duótis horariis P S , P T fecantibus parallelum mino- 

rem in G & K, fient arcus G V, F K aequales , arcus vero NK, RT, 
& G V, S M fimiles. Quare K redibit ad V poíl M ad T duplo tem- 
poris per KN, & F ad V poft M ad T duplo temporis per K N *4- 
tempore per F K. F ad V pofr. S ad T duplo temporis per K N j- 
tempore per F K — tempore per S M ( five per G V , five per F K ) 
adeoque F ad V poít S ad T duplo temporis per K N 3 five per R T* 
arcum paralleli majoris. Quod erat alterum* 

THEOREMA VIH. 
T?bcorum fíderum F & I, vel S & T, utcumque oppoíítorum, & in 
lg ' X? eodem parallelo extra verticem V culminantium , differentia hora- 
ria ab appulíu ad appulíum , & a reditu ad reditum &c. dupla eír. ag- 
gregati temporum per arcus F N & I M a Meridiano vero, Se erróneo, 

íupra 

(a) Defcbatícs Curf. Mitbem. lom. L Irigonow. til. V. Coro!!, ad J>ro¿>. II, 
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fupra & infra polum P interceptos , íi fidera culminant ínter polum & 
yerticem V $ at dupla eft differentix temporum per arcus R T, S M, 
quando culminant inter verticem &; .¿Equatorem. * 

DEMO.NSTRATIO. 
Pars I. O Idus F redit adMeridianum in M, poft Mad F, duplo tempo- Tab.iv, 
O ris per F N 5 quoniam arcus FNE M excedit reliquum Fi S- 5' 
M G O F duplo arcus F N. F redit ad G, poíl M ad F, tempore per 
2FM-+MG) adeoque F ad G , poft G ad F, tempore per 2 F N 
S 2 M G. Quod erat primum. 

Pars II. T redit ad Meridianum in M, poft M ad T, duplo tem- Ffg. 6. 
poris per T R (per Tbeon V) T ad S , poíl M ad T, duplo temporis Tab. 
per T R — temp. per S M. ergo T ad S, poft S ad T, duplo temporis pig.V 
per R T — tempore per 2 S M, Quod erat altemm. 

THEOREMA IX. 

Síderum fixorum S Be F in diverfis parallelis , culminantium inter Tab. 
polum P & verticem V , difterentia horaria inter oppofitos appul- jj*- 
fus ad meridianum erroneum in S & F , & inter reditus ad eundem in 
T & G , dupla eft temporis per arcus oppofitos FN, S M , veí 
RT, GL utriusque paralleli , a Meridiano vero VP R, & erróneo 
S QJT interceptos fupra , & infra polum. 

DEMONSTRATIO. 

DUctis horariis PKT, P I S, fecantibus arcus FN, GLinK&í, 
nec non abfeindentibus partes F K , G I sequales 5 reliquas vero 
KN, I L íimiles arcubus R T , M S , fidus K , quod appulit ad 
meridianum erroneum in F , infra polum, pervenit ad í fupra polum, 
poft reditum fíderis M ad T, tempore per 2 K N -4 2 I L, íive per 
2 K N 2 M S. Ergo F ad G, poft S ad T, tempore per 2 F N 2 
M S , íive tempore per 2 R T -+■ 2 G L. q* e. d. 

THEOREMA X- 

SI dúo fidera inerrantia S & F, ambo culminant inter verticem & Fíg-8. 
./Equatorem, difterentia temporum inter oppofitos appulfus & re- 
ditus ad meridianum erroneum, dupla eft dirTerentiae temporum per ar- 
cum F N paralleli minoris infra polum , & per arcum S M paralleli 
majoris ílipra polum. 

DEMONSTRATIO. 

DUéfcis ut prius horariis per T & S, fecatur arcus F N in K 4 & fiunt 
arcus K N, T R fimiles : arcus vero L G non fecatur ab horario 
P I S, qui orientalior eft pun¿fco G, quum traníeat per S, oriéntalíus 
eodem punóto Gj fít tamen arcus G I aequaüs arcui K F t & arcus I L 

p (¡milis 
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fímilis arcui S M. Hís pofítis fidus K redit ad L, poft L ad K (five 
poft M ad T) tempore per 2 K N, five per 2 T R. F redit ad L, 
poft M ad T, tempore per 2 K N ■-«- F K, five G I. F ad I, poft M 
adT, tempore per2KN-+FK— IL: demum F ad G, poft S ad T, 
tempore per 2 K N — I L — S M , five per2KN-+2FK — 2SM 
-+FK-+IG, five per 2 F N — 2 S M. q. e. d. 

THEOREMA XI. 

S[ alterutrum duorum fiderum, utcunque oppofitorum S Se F, culmi- 
nat inter verticem & ^Equatorem, aliud incer polum & verticem, 
difterentia temporum inter oppofitos , & appulílis & reditus ad meri- 
dianum erroneum , dupla eft aggregati temporum per arcum R T 
paralleli majoris infra polum , & per arcum L G paralleli minoris fu. 
pra polum : vel dupla eft diíierentiíe temporum per arcum F N pa- 
ralleli minoris infra polum , & per arcum S M paralleli majoris fupra 
polum. 

DEMONSTRATIO. 

HOrarii P K T , P I S abfeindunt arcus K N , R T fimiles , pa- 
riterque fimiles I L , SMj arcus autem F R , & G I aequales 
fiunt. Itaque K redit ad 1, poft I ad K , five poft S ad T, tempore per 
2 K N — 2 I L, five per 2 R T — 2 I L. Ergo F ad G, tempore per 

2 R T 2 G í - 2 I L , five per 2 R T -+ 2 G L, q. e. i mum , vel 
tempore per 2 K N -4 2 F K - 2 1 L, five tempore per 2 F N 
-2 SM, q.e, alterum. 

COROLLARIUM. 

PEr quatuor hace poftrema Theoremata elicíuntur exigui parallelo- 
rum arcus, a Meridiano vero & erróneo declinante intercepti, pro 
qualibet combinatione binorum fiderum, non occidentium & uteum- 
que oppofitorum. Datur enim ex obfervatione difíerentia temporum 
inter oppofitos, & appulílis & reditus ad eundem meridianum erro- 
neum, dupla fummae vel difíerentise temporum per binos arcus , quo- 
rum unus infra polum in horizontis vicinia , & alter intercipitur ílipra 
polum: datur itaque proportio temporum , quibus fidera fingulos 
eosdem arcus percurrunt 5 adeoque tempus per utrumque latere ne- 
quit. Ex nota demum menfüra temporis, & diftantia propofiti arcus a 
polo, habetur ejusdem arcus redu&io ad partes circuli maximi. e.g. 

3 Nov. s S í 7f« Cygni fupra P. Alt. vifa 86 9 30 i« 17 ? 4 7 
1740 a PP ul M reditus ) 

6 9 xo^ Urf ae maj. inf. P. 6 30 30 )h i8 7 tf 

in ped. ant. dextro — . 

abap.adap. 13 I3 ared.adred, 13 10 

femidiff. dat ij" circuli maximi. 

CAPUT 



v 
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CAPUT III. 

De vario examine , atque multiplici redtificatione 

inftrumenti. 

Propofitus & quidem facillimus hujus inftrumenti ufus exigebat, primo tubos ad 
axem normales , fecundo axem quoque redum ad planum Meridiani. Proin- 
de utraque pofitio mborum, & axeos exploranda erat diligentiffimo examine, 
ut pro re inventa corregió alterutrius, vel utriusque fufcipi pofíet. 

Examen & re&ificatio utriusque Unes dioptrarum per 

applicationem perpendiculñ 

B hifce dioptrarum lineis inchoandum erat,ut innotefceret an eííent 
. ínter fe parallelae,vel íaltem ambíe in eodem plano j deinde an hoc 
planum dioptrarum verticale foret. 

Itaque tubis telefcopicis horízontaliter,adeoque dioptrarum lami- 
nis verticaliter dire&is , applicabatur perpendiculum utrique re£tae li- 
ncac K I , & I K , quae per conftru&ionem Eequidiftant a mediis E F , ^ab. 1 
G H j deinde inverfo inftrumenti fítu, & demiílls ex I & K perpendi- 
culis , ex eorum congruentia , vel deviatione colligebatur per Gritería 
(praemiíía Iineam dioptrarum verticalem elle , vel inclinatam , adeoque 
quantum ipía, vel axis, vel ambo detorqueri deberent, & ad quasnam 
partes. Ita quoque altera dioptrarum linea G H collocanda fuit priori 
parallek, vel ad ejus planum adducenda, tk ex utriusque demum reóti- 
ficatione prodibat planum dioptricum. 

Scholium. 

Uvahat porro Jbcium adeffe, qui ad oppqfitam hminam perpendiculum 
applicaret, ut citius in alterutram, vel in utramquejimul lineam Kl 
& I K inquirí poJJeU Juvabat quoque crines aut Jila perpendicuh- 
rum utrique cap/ule adneélere* ne ikdem fuflinendu fatigar etur manw> 
dioquinfatu occ apata elevando , vel deprimendo ad alterutram partem 
inflrumento 9 doñee perpendiculum libere penderét 9 Jtmulque laminam 
quqfi raderet. 
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§. II. 

Examen 0 reBifcatio plani dioptrici refpeüu axis juxta 

diretlionem in longitudinem* 

TJRima plani dioptrici juxta latitudinem rectificado , per quam con- 
X ftabat rectum eííe ad planum per axem, prseliminaris erat ad hanc 
Tab I. íecundam, qux illud inííiper conftituere debebat rectum ad axem. Pro- 
Fíg, 3. inde tubis vertícaliter , adeoque dioptrarum laminis horizontaliter dire- 
ctis, admota lineis FG, EH longiora perpendicula indicabant,utrum 
verticales eííenc , aut íaltem ambx in plano verticali , vel quantum & 
in quasnam partes deviarent : quomodo demum difponendae forent, ut 
planum dioptricum E F G H rectum fietet ad axem inftrumenti. 

Scholium. 

I. ADhanc quoquerettificationem utilu erat focii pr¿ejentia } ut in utra* 
-* que parte Jimul attendi pojfet ad congruentiam perpendiculi. 

2. Jmbo perpendicula Jilum habehant commune , pendens a fu- 
fient aculo o volubili circa fuum axemjnfixum occidentali lateri fenejlr¿e 
'uerticalis , ut per año examine amonjeri 9 vel, quotiescunque tuborum po~ 
Jttio i?wertenda erat , ad partes lateri fenejír a propiores Jeponi pojjent* 

§. ni. 

Idem examen per dioptras fimplices. \ 

H\rum alterutra dirigebatur veríus borealem horizontis plagam ad 
angulum camini, fenefta, vel parietis in diftantia dímidii & quan- 
doque integri circiter milliaris $ aliquando ad fignum aliquod in monte 
Bifenberg apparens in diftantia duorum milliarium& ultra, veríato prius 
horizontaliter axe , ut collimatio fieret ad objectum inter vicína máxi- 
me conípicuum , & a Solé vividius illuftratum : inveríb deinde inftru- 
mento, & axe immoto manente , alia dioptra invenienda erat ad idem 
obje¿tum , juxta priorem Iineam vel íaltem in ejus plano directa 5 íecus 
autem corrigenda erat utriusque poíitio , vel deviatio a plano ad axem 
recto juxta Tbeorema VL & VIL primee Dijfertationk pag. 48. 

Scholium. 

TpOft ' reélificationem dioptrarum collimatio aujlrummerfm fecabat con* 
jfeicuum ornamentum camini parum remoti , fed cujm linea omnes 
valde conffcicu¿e apparebant 5 adeoque claritm vijlonk dijlantiam obje- 
¿li abunde compenjabat. Boream ver/w collimatio fíebat ad fenejlram 
eüipticam fub teéli cujmpiam fañigio in Suburbio fatk remoto* 
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Concordia dioftrarum telejcopkarum cum fitnplieibus* 

Tab. % 

I.f^Uando dioptra fimplex alterutra directa erat ad aüquod objeófeum Fí s- ?■ 
VX. conípicuum ( ut in §. precedente) ad eandem direótionem ad- &6 * 
ducebatur & teleícopica, tamdiu circumvoluto interno tubo lentis objeti- 
vas, doñee imago ipfíus objeéti appareret in filo medio , quod exteníum 
cft in eadem linea E F, vel G H cum foramine dioptra vulgaris. Quo- 
niam itaque planum dioptra; fimplicis,ad aífignatum obje<£tum directa, 
imaginem ipfíus in foco lentis objecTávae apparentem fímiliter tangebat 
aut íecabatjcentrum etiam lentis ipfíus obje¿tivEe(íaltem apparens, vel, 
üt vocant , virtuale) adeoque dioptram teleícopicam in plano dioptrae 
fímpíicis contineri,autíaltem íenfíbiliter nondéviare conftabat. Itaquo- 
que alia difponebatur in eodem plano dioptrico , doñee inveríb inftru- 
mento deprehenderetur utriusque dioptra; telefeopicae una directio. 

2. In crepuículis , quando nempe fílum dioptricum tam exter- 
num, quam internum, nudo utrumque oculoíkis conípicuum apparet, 
obfervando planetas vel fixae cüjuspiam ex majoribus tranfítum per ex- 
trema \ five lateralia fila tubi telefeopici , & éundem quoque tranfítum 
per dioptram fímplicem, ex paribus vel imparibus temporum interval- 
lis ( non neglecta exigua aequatione,quandoque adhibenda ob inaequa- 
les utriusque fili , primi videlicet & tertii a medio diftantias prius explo- 
ratas ) eliciebatur identitas , aut diverfítas planorum utriusque dioptrae 
fímpKcis & teleícopicae. 

3. interdiu quoque idem examen inftitui poterat per planetam 
? circa témpora maximae íuae digreífíonis a 0, vel in acceílibus aut re- 
ceflibus ab ipía digreífione parum remotis, quatuor aut tribus horis an- 
te vel pofl; meridiem. 

4. No£tibus autem ferenis qualibet hora licebat invicem con- 
ferre dioptras teleícopicas utriusque tubi , notando appulíum flellae cu- 
jüscumque adprimumfilum teleícopii alterutrius, deinde ad fiíum me- 
dium alterius teleícopii (in vería prius pofitione inftrumenti) & demum 
ad tertium fílum prioris teleícopii priftinae íuae diredtioni reftituti. Quo 
in examine quum máxima interveniat objeóti diftantia , & vifio diftin- 
éfca , & operatio celérrima , non erat cur de faciliore alio vel exadfciore 
cogitarem. 

COROLLARIA. 

LTTInc liquet quam commodum & utile fít dúplex teleícopium pro 
XI tranfítibus contemporaneis fiderum oppofítorum , praeíertim fí 

O dúo 
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dúo fínt Obíervatores , quorum unus ad aufíralem , alter ad borealem 
partem attendat, & alter alteri teleícopii orifícium illuminet. 

II. Liquet ecíam quanta facilítate ac promptitudine lens objeti- 
va utriusque teleícopii , poftquam á íüo loculamento extracta , deter- 
faque fuerit, in priftino plano dioptrico reponatur , vel ad ídem addu- 
cátur, pariterque nova fila prioribus, & in iisdem praecife locis íiibfti- 
tuantur. 



Examen & refilificatio plani dioptría refpeBu meridiani. 

POft relata examina plani dioptría reípectu axis , ultima remanebat 
íubtilis & molefta inquirido in ejus congruentiam cum Meridiano, 
ad quam dignoícendam conferebantur pünaa qusedam Quadrantis fixi 
( de quó in Seccione íequenti ) pluries examinata per tranfítus ftellarum, 
ut lucídae v , lucidae Pérfei , Aldebaran , Capra? , Rigel , Sirii , 
Reguli, Spicae Virginis, caudae Vríae majoris, Aróturi, cordis Scorpionis, 
Lyrae , Aquilas , Cygni , Pegafí, lucidae Ceti , Fomahan, aliarumque > 
adeoque non parum juvabat & Quadrantis fixi , & lineas meridianae , 
utriusque in vicinia inftrumenti examinandí pofitio. Plura etiam habe- 
bantur pun&a fixa per tubos murales infra defcribendos ad Aurigae Ca- 
pram, ad lucidam Lyrae, de.inde.ad Sirium, Ar&urum, & lucidam Per- 
leí directos. In Quadrante boreali non alia occurrebant fubíldia, nifi ab 
altitudinibus correípondentibus acceríenda. Poft Capram , omnium 
aptifllmam & unicam ínter máximas , eligebantur ex reliquis perpetuo 
apparentibus íequens in humero Aurigae , 2 di in capite Draconis , luci- 
dae Caíliopeae, caudae Uríae majoris, Perfei, & Cygni , omnes fecundas 
magnitudinis, & ab horizontis vaporibus, ccelo íaltem íiido, non occui- 
tatae. Harum íaepe fingulas, quandoque binas & trinas , aptis anni tem- 
poribus, & ternis, üt fieri íblet, obíervationíbus proíequeban quas ta- 
men fsepius inchoare quam abíblvere licebat , nubibus aut calígine, in- 
terdum etiam íbmno Se domefticorum ignavia íeriem propofitam pro- 
íequi non íinentibus. Has moleftias ut ex parte declinarem, tubum fi- 
xum adinfimumCapraedeícenfum direxi in altitudine viía 4 0 5' ,alium- 
que in auftrali parte ad tranfitum Fomahan, culminantis in altitudine 
10° ^2.' Quintus poftea muralis tubus acceífit in contignatione infe- 
riori ad uíum exigui verticalis anguli, reípiciens fidera prope Zenith cul- 
minantia. Dabitur infra in Seáione Vil deícriptio hujus anguli &: tu- 
bi, cujus fixa pofitio pendet a perpendículo 33' pedum , Se a direétione 
fili bipedalis in plano Meridiani. 



Per 
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Per appulíiis itaque horum íiderum ad fila tuborum muralium, 
quamdiu immota manent, eorumque diftantias a Meridiani plano ( in 
quo praciíe poíita efle non refert ) probé definitas, eadem certitudine fa- 
cilitateque habetur examen tuborum hujus inftrumenti , ac íi totidem 
haberentur puncta remotiífima in ipíb Meridiano-eonípicua. 

| vi. 

Idem examen per appulfus&reditus fiderum oppofitorum 9 fem» 

perqué apparentium ad dioptras teiefcopicas , Jupra infra 

polum. 

AD indaginem hanc íübtiliter, pro virium modulo peragendam, eíi- 
gebantur non íblum fidera & íemper apparentia, & fere oppofítaj 
fed etiam anni meníesi in quibus ea bis in eadem nocte vel in crepuícu- 
lis ejusdem-diei Meridianum attingerent ííipra & infra polum. Apta; 
autem hiíce obíervationibus inveniebantur noeles autumnales & hye- 
males, adhibito quandoquematutini crepufculi,quandoque veípertini 
íubfidio. Proinde menfibus Oótobris , Novembris , Decembris , Janua- 
rü, Februarii, & Martii combinando occurrebantlucidaeCygni, Lacer- 
ta, Perfei, Caífíopeae cum oppofítis aliquot atrinque Urfe,demumCa- 
pra cum duabus infignioríbus in capite Draconis. Omnibus autem prae- 
ferri merebantur lucida Cygni , & duae fere oppofitaé in anteriori pede 
Uríae majoris, quarum pofterior non nifi 2. minutis diftat a vértice Au- 
ítrum veríiisj deinde tres in cauda Uríae majoris, atque lucidioresCaífio- 
peae, utpote paucis hora minutis ab oppofitione diñantes. 

Harum itaque íi contingebat obíervari appulíiis & reditus ad Me- 
ridianum, tamfupra quam infra polum, poft intervalla temporis aequa- 
lia , conftabat ex theoremate I. Difíertationis II. circulum a dioptris te- 
lefcopicis circumvolutis deícriptum horarium eííe 5 adeoque meridianum , 
íi deprehendébatur quoque per verticem traníiens. Ex intervallis au- 
tem inaequalibus patebat per reliqua praemifía theoremata planum dio- 
ptricum extraMeridianumevagari adOrientem vel Occidentem , prout 
intervallum pofterius creícebat vel decrefcebat , & ftellae traníibant ad 
íemicirculum deícendentem, vel ad aícendentem. An vero evagatio fieret 
in fuperficie coni, cujus bafis foret circulus Meridiano parallelus? an au- 
tem in verticali declinante aMeridiano?colligendumerat ex difleníii a tu- 
bis muralibus, atque ab éxaminibus fupraindicatis Porro deprehenía 
evagatio tamdiu corrigenda erat , doñee omnia eo confpirarent , ut de 
módica & tolerabili differentia intervallorum traníigi pofíet. 
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EXEMPLA. 

h * « h i j " 

30 Oftob. 18 12, 58 f a Cygni fub P. 31 0£tob. 6 11 z fupra'P. 

reditus 



17 $S 



appulfus 

18 a 47 [ t in pede f 6 19 31 f 

18 a? 54 



Íí in pede f 6 19 3 1 f 

? j | íupra P. ¿ 13 57 < i n f ra P. 
x Urf. maj-t [ 



Interv. 8 29 deindeintervall. [¡as & i ' 8 19 

appulfuum { . - redituum s „ 

zi Januar. Vefpere ab app. y Caffiopeae ' " 
1736 ad app. f Urfae Maj. 4 *3 

mane a reditu ad reditum 4 z 3 

Vefpere ab app. ?f Caffiopeae ad app. y¡ Urfae Maj. 1 19 
Mane a reditu ad reditum 1 19 

Vefp. ab app. a Perf. ad app. jS Urfae min. 15 36 
Mane a reditu ad reditum 15 36 

CAPUT IV. 

pqfteriore alio a culminationibus infirumento. 

Inferiori Obfervatorio, (<0 quod aflrorum culminationibus deítinaveram,addidi 
pofterius hoc inítrumentum in fuprema parte parietis meridiani , qui & pro 
Quadrante murali, (b) & pro ipfo ereftus fuerat. Quia vero a priori jam ex~ 
pofito parum diífert , iccircó prolixa explicatione non indiget. 



| i. 

Axu muratts* 

FErreus axis X A Y longitudinem habet quatuor pedum : dimidia 
pars ejus AB parallelepipeda, lapidiE F G innixa five incluí, craíli- 
tiem obtínuit duarum unciarum $ reliqua pars A X cónica prominet 
extra parietem Orientem veríiis , & definit in cochleam X. Alia ex- 
tremitas Y connexa eíl verticali fulcro per clavum B, circa quem inte- 
ger axis elevari ac deprimí, promoved & retrahi poterat, doñee Hori- 
zonti, & Meridiano congrueret. Proinde axis ipie in A íuítinetur a fer- 
reo conceptaculo paralelepípedo C D, quod in verticalibus crenis qua- 
dri ferrei H I aróte detentum, in ipfis camen motum aliquem retinebat 
in elevationem vel deprefíionem per cochleas K,L, verticalia concepta, 
culi latera ftriata pervadentes. Sed & axis ipíe in longiori cavitate fui 

concepta- 

(á) Sufr. lih. 1. ctij>. IV. §. I, p. 1 1. 
(10 De quo infr.feü, IV. 
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conceptaculi pr otrudi retrudique poteratpercochleas horizontales N, 0¿ 
demum per ipfas 6c per mediam verticalem M in ea pofítione firmarí, 
quvE apta invenienda erat priusquam omnia affuíb plumbo coníblida- 
rentur. 

Machinamentum motile. 

T^AbuIa IX. integrum oftendit inftrumentum , axi conjunclum , ocu- 
jL lo in plano Meridiani pofitoí deinde in plano verticalís primarii. 
AB, C D funt dúo tubi pedum 6 paralleli & invcrfíj ampiiores in F'g- 
A , & C , conftru&i ex duplicatis ferréis braófeolis , ftanno inductis. & 2 ' 
Duas férreas virgae OMN, o L n adftrida funt orificiis ftftulx orichal- 
cicas LM, cujus cavitas precise congruit axi cónico. Earum extremi- 
tates N & n , O & o Angulas dilatantur in dúo brachia NP , N Q_, 
O R , OS , &c. quae ciavis interje&is firme cohaerent , ea reli&a in- 
tercapedine , qux íiiflíciens videbatur intercipiendis dioptrarum lami- 
nis K L , K / , quibus adferruminatas cylindricae matrices ad uíiim co- Tab IX 
chlearum , R r , ut ipíae laminas cuminclufistubis mobilesfierent^ig. 3. 
& ad planum Meridiani adduci poíTent. , & f 

I III. 

Semicirculus injlrumento aptatus. 

IN fig. 2. oftendítur proípe&us hujus orichalcici íemicirculi, ejusque 
divido in gradus ac decades minutorum, pro ut exigebat radius un- 
ciarum 14. Apparet etiam ejusdem pofitio ílib axe , contigua tubis 
A B , C D , ut ab orientali virga M N inípe&io perpendiculi quam 
'ininime impediretur. In fig. 1. conípicitur íemicirculi & plani per 
axem íectio c d. Pofticas partí normaliter adhasret íemifíftula c e , alteri 
c yjuncl¡aper4longiorescochIeas/j£ r quae prominentes utriusque limbos 
utrinque pervadunt , ut ambas congrüant fiftulae LM,circaquam initio 
mobiles erant j doñee firmato earum pofítu cum ipíit volverentur circa 
immotum axem,pariterque volveretur lemicirculus ipíis adñriclius,* adeo-, 
que gradu elevationis datas ad perpendicuíum adducto facile inveni- 
returtubi quaefíta directio; apparente fíquidem in micrometri campo 
imagine fíderis culminantis. Priori quoque inírrumento parvum hu- 
jusmodi femicirculum me addidifíe íupra jam innui. (a) 

R SEC- 

(a) ¿r. & in Tiib.i.fg. j„ 



66 



LIBER II. 



SECTIO III. 

De Quadrante fixo m 

Quadrantis Aftronomici frequentiffimus ac prsecipuus ufus eft ad Solis , Lunae 9 
plañe tarum reliquorum 3 fixorumque íiderum culminan tium altitudines fupra 
horizontem,vel diftantias a vértice definiendas, * Expedit itaque hujusmodi 
Quadrantem &ñabilemconílitui, & culminationibus , infimisque depreffioni- 
bus ( ñ borealis fuerit ) deftinari ; fixum nempe yel muralem haberi Quam- 
vis enim id fuppleri poffit , & foleat per Quadrantem mobilem ; praefertim 
Quando aftrum noftu» vel in crepufculis nudo oculo videndum fe praebeat: & 
ex praecognito culminationis tempore Meridiani plaga 5 nec non ex dato gra- 
du altitudinis elevado alindados ? vel ipíius quadrantis innotefcat ; moleftum 
tamen eft toties quadrantem ad aptum locum adducere , limulque in vertical! 
fitu ftatuere : longe quoque moleílius diurno tempore flellam venan > quando 
ad illam dirigendus eft tubus , in quo fíat demum confpicua, Hujusmodi 
Quadrans Tychonicus conílabat arcu orichalcico graduum 90 , iníignis latitu- 
dinis & craffitiei y parieti ,"qui a Meridiano sequidiítabat 7 firmiter affixus ; in 
altero pariete orthogonali centrum y fere 5 cubitis ab arcu remotum 5 cylin- 
der occupabat palmaris diametri , circa quem ex pinnacidiis , limbum qua- 
drantis percurrentibus, ad aílra collimare licebat. 

Aliis deinde magis arrifit integra compages quadrantis y único muro affixa , & 
regula diop trica , live alhidada circa centrum volubilis , a limbi adhasíione 
nunquam recedens* 

Mihi vero tale inftrumentum inter dúos oppofitos pañetes ita componen- 
dum fuit y ut uoi eorum centrum adhsereret , & alteri arcus eidem centro re- 
^fpondens , paullominor fextante ; quantus nempe fufficeret altítudinibus pla- 
netarum y ítellarunjque Zodiaci , aliarumque non magis ab iEquatore diftan- 
tium. 

Equidem hunc arcum initio deílinaveram meridianas altitudini Solis , per cén- 
trale foramen in cameram , alioquin ad ufum linean 'meridianas obfcurandam, 
irr adían tis » quippe partem limbi exiguam , nempe 10. graduum ad punda 
quandoque majoris 7 quandoque minoris altitudinis aptabám > ut fpeciem So- 
lis , per céntrale foramen irradiantis > in plano ad limbum hujus arcus reéto 
exciperem ; in curfore autem ejusdem arcus lineam fiduciae ad utrumque fpe- 
ciei limbum adducerem , & utramque altitudinem, nudo,ut ajunt, oculo cape- 
rem. Crefcentibus deinde ideis ( ut in exercitationis progreíTu plerumque 
contingit ) limbum totius arcus complevi- Porro lile arcus alligatus erat 
Lib I gnomon! férreo , cujus angulus innitebatur fulcro lapídeo N Q* La tus ver- 
Tab. IV- ticale M N inclufum erat muro parallelepipedo in pyramidem definenti : latus 
aliud horizontale N O per férrea fulera muralla ílatuebatur in debita ele va ti o* 
ne, atque in praeordinato ángulo declinationis a pariete. Areui eidem appo- 
íitae fuerant in íingulis quiñis & denis gradibus laminé orichalcicse , quibus 
adhserens limbus per cochleas adftringeretur , in reíla pofitione firmandus- 
Quumque lieeret laminas fingulas protrudere vel retrudere , promoveré aut 
retratare, reddi poterat fuá radio menfura,& limbo priftina pofitio, quoties^ 
cunque contigerat a fubfidentibus muris 3 aliisque accidentibus vitiatam -depre^ 
hendi, 
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Arcus poílea ínQuadrantem integrum excrevit : Quadranti tota compages ac- 
ceííit , in eoque collocando confultum fuit , ut a fubfidentia parierum reddi 
poiíet immunis, 

CAPUT Í 

De Struñura , & pofítione Quadrantis. 

| í 

Compages & Fulcimenta. 

IN hujus Se&ionis tubula I. integer oftenditur Quadrantis profpeclsus, 
non itidem compages integra , limbo videlicet arcum , cui íuperin- 
duófcus eft , obtegente. Suppletur ítaque in tab. íí. fig. 2. per feótio- 
nem limbi íubje¿fcaeque armaturae. Partes omnes diílblvi queunt 1 , ut- 
pote per clavos cylindricos , a matricibus adíbiétas , coherentes in Tab ' L 
unam machinam , pluribus in puncéis íuílinendam atque fírmandam. 

Latus verticale cE B D , adutramque fuam extremitatem norma- 
liter auítrum verfus infiexum, & utrinque verticali cochlea inflxu£feum¿ 
femper & muro Cx,& pavimento D ¿/innititur ¿ ita tamen ut per cochle- 
as $ , elevari ac deprimí poílit. Praeter hunc motum in elevationem, - 
íeu verticalem, aliumhabet horizontalem, ad orientem vel occidentem, 
juxta directionem utriusque fulcri muralis , quorum utrique adftringi- 
tur a binis matricibus , in data pofitione detinettdum, 

Latus horizontale E F infra centrum ad horizontem tabulati ad- 
jecli Camera: a Meridiano («) diíponendum fuit , ut in tabulato , & in 
pavimento ejusdem camera pateret tranfitus a parte orientali ad occi- 
dentalem,& vice vería. 

Latus aliud verticale G H ad pavimentum deícendit , & jungitur 
alteri primario E B D per horizontale brachium D H , alligaturque in 
verticali íitu a fulcris lateralibus H b , I i , quorum partes externas mo- 
tiles fiint in declinationem a pariete , circa internas iisdem connexas , 
atque murales. 

In F fuftinetur quadrans a verticali fulcro F L, quod in F adílrin- t^. i 
gitur lateri FE, in L autem innititur baíi lapídese, extra parietem pro- 
minenti,cui plumbo ita coníblidata eí^ut nec minimam luxationem admit- 
tat ; a cochlea tamen verticali L /tantillum produci aut contrahi poílit 
ad elevandum vel deprimendum arcum A B. 

In A quadrans aliquem obtinet motum in declinationem a pariete, 
cuí per ílriatum horizontale fulcrum , & a duplici matrice adftriótum 
adhseret. 

R2 $. ll 
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.¿rctfj Quadrantis. 

^ T^Erreus arcus quadrantem A F B cofnpaginans malleo ita fbrmatum 

JP erat , ut & circumferentiae radio deícriptae , fímulque plano ingen- 
l tis tabulx ad hoc examén dolatae utcunque congrueret. Jamque per. 

foratus erat ad íingulos denos gradus , infítis fiftulis orichalcicis , quaa 
clavos admitterent limbum adílringentes. Singulis hiíce fiftulis adhxrent 
normales laminas arcui férreo adítriéfcae , quae planum vel ftratum quod- 
Tab. n.piam limbo íuperinduccndo » vel potius limbi armaturae íuppeditant. 
Flg ' ' Concipiatur hic arcus íedtus a plano per centrum quadrantis & axem 
cujuslibet fiílulae ducto , adeoque ad limbum recio. 

Eft itaque A B íe¿r.io ferrei arcus interni : CDE F íé&io fiílu- 
lae adje&aeque lamina; , ad ejus axem normalis : G H íe&io clavi cylin- 
drici fiftul'^ cavitatem occupantis , & arcui A B interno adftringentis 
alterum IK, limbo immediate fubjedtum. L M íe&io limbi ori- 
chalcici , arcui íiibjedfco affixi ad fingulos quinos gradus per cochleas 
N o, interius cylindricas 9 exterius vero ampliores , & in limbi fuperfi- 
ciem defirientes. . \ 

XV ITT 

Po/itio Quadrantis in plano MeridianL 

■ . ttfiñf i6S¡ íOJ V ' tm¡ tffISO BÍii i ' ; 3 p¡ 

HIc Quadrans , cujus;radius-9 pedum , pondus 500 librarum Víen- 
íienfíum. & amplius 9 cujus compages non único inflexibili íblido, 
íed partibus invicem cohaerentibus conftabat , non íimul , íed íucceíll- 
ve redigendum erat ad planum aliquod- , quod verticale , denique meri- 
dianum foret 5 ideoque inchoari depuit a laminis arcui férreo adjacentibus. 
Ad id porro eximie proderat viciniameridianee lineae, ejusque apparatus, 
per quem.Iicebat planum ipfius Meridiani contexere per nía , in eodem 
du£fca,& ad horizontemquomodocunque incíinata. Dantureniminhoc 
apparatu dúo fila yerticalia in plano meridiani , nempe unum parieti 
íeptentrionali , alterum auftrali contiguum : adeoque transveríale quod- 
liben eadem percurrens,& in eodem cum ipfis erat plano ad eam 
pofitionem adduci poterat , in qua íumeretur diftantia mínima cujus- 
cunque laminas ab eodem filo , in latere normae cujuspiam 9 cujus alte- 
rum iatus plano laminarum iníifteret. 
Tab. 1. Data iníuper erat pofitio lamine fixae & immobilisF j igitur & di* 
ftantia ejusdem a plano fiíari meridiano. Laminae autem A , B , & re- 
Iiquae intermediae mobiles erant in acceflum vel receííum ab eodem pía* 
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fialij adeoque adduci poterant ad datam ab ipíb diftantiam , compa- 
gem fucceílive movendo,aut laminis addendoaliquid, velab ipfísquid- 
piam demendo. 

Hiíce iaminis ita difpofítis applicabatur ferreus arcus externus , apta* 
tis in eo foraminíbus , quae fiftulis laminar um congruerent , & lim- 
bo ejus utrinque ad arcum circuli perdu¿fco,prout radius exigebat , & 
curíbr contra Jimbum elaterio fuo nitens. 

Potuit demum eidem externo arcui limbus orichalcicus jam lasvi- 
gatus affigi,ejusqueplanum conferri cum meridiano filari, íubtiliuspo* 
{lea examinandum poír. adje¿fcum alhidadíe tubum. 

Potuit quoque divifio inchoarí a puncho gradus 90 o ( cui nempe 
congruebat perpendiculum a centro c clavi centralis c d demiíTum ) afeen- Tab. II. 
dendo ad Angulos denos & quinos gradus, ufquead horizontem centri, Flg " 2 ' 
íive ad o. Pro dívifione reliqua in gradus fíngulos & minuta, coníultiüs 
viílim fuit a compage quadrantis limbum adimere , una cum arcu ipil 
íubje&o , quia fimuí citius , & tutius poterat priftinae pofitioni reíti- 
tui. 

Schotium. 

HIc Umhus £f* integer efl 9 & longitudinem hahet pedum 15 Viennen* 
Jium 9 latitudinem 2 unciarum 9 craffitiem 2 Unearum , exorichal- 
co Norimhergenji , quod nos pr¿e reliquis aflimare folemus , utpote 
denjius 9 malleo magisohjequens 9 aptiusque ad poli tur am , & inauratio- 
nem. Continet ultra 90 gradus $ quoniam agradu o defcendit adgra- 
dum 95 , & qfcendit adgradum 2. 

caput m 

De Vinnacidiis dioptrías. 

Expofita conffitutio quadrantis peculiarem fibi vindicabat dioptrarum conítru- 
ftionem : nec enim íimplex Tychonica , ñeque fola telefeopica congrue ap- 
tari polTe videbatur, Utraque igitur fünuí combinandafmt,& tertia infuper 
acceífit per immiílionem fpeciei Solís , non ad explorandam iramediate altl- 
tudinem centri , fed utriusque límbi , íupremi nimirum , & infimi , per con- 
taftum umbrae ab horizontal! filo projeftae , quem ad modum in ufu lineae me* 
ridianae umbra fili definit appulfum & exitum fpeciei folaris. 
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Pinnacidium Jimplex exterius Jive objeBivum. 

Tab.n, "VTOn differt a communi 5 confíat enim quadro A B,in cujus apertu-, 
\ Ig * 3 * i. 1 ra crínis protenditur , 8c cono B D truncato , in tenuiorem cy- 

lindrum fpiralem definente. Ab ejus autem ftru&ura praecipue obti- 
nendum erat , ut crinis A G centro quadrantis iníiíteret , ac redtus ad 
planum limbi. Ad id perforare oportuit integrum axem AD , & iníi- 
tis utrique orificio eylindrulis per axem exiliter coricavis , ut vix 
traníitum crinis admitterent,atquecirca haec foraminula tornare conum 
B D,qui centrali quadrantis foramini exacle corigrueret, in eoque movere- 
tur ad motum alhidada: 5 * proinde A C B D fieret axis coni B D , & 
per quadrantis centrum traníiret. 

Pinnacidium internum fhe oculare. 

Fíg- 4. f^Uríbr I H K limbo per oppofítum elaterium adíhingitur , in prae- 
& s * ordinata dire&ione detentus ab anfulis chaiybeis , contra ferreum 
arcum internum nitentibus. 

In I rotulam denticulatam admittit , externa* limbi circumferen- 
tiae pariter denticulatae iníerendam , quotiescunque curíbr tantillum mo- 
veridebet, leniusque ac promptius ad congruum limbi punctum ad- 
duci. 

Pars anteriorIH,Iimbo divifo adhasrens, adftriclium habet in A pin- 
nacidium ocuíare A C, crebris&: exiguis foraminibus inftruótum in li- 
nea C A. Pars altera pofterior H Kadanguíum reóhim inflexa, & ad 
occidentem direcla , planum conftituit , in quo folis ípecies excipitur, 
obíervanda in ejus traniitu per Meridianum. 

Crinis aut fili ABD, in B pariter inflexi , pars prior A B linea 
eft fíduciar , & congruit mobili quadrantis radio : pars reliqua B D di- 
ftát tríente uncía* a plano normali íive projedtionis , ( cui criaría inun- 
da imponitur ) & umbra crinis, fere inflar lineae attenuata, projicitur. 

Pun&um A,commune díoptras oculari A C & crini A B,fixum 
efl in curforis extremo latere I E j reliqua dúo puncta B , D tantillum 
mobilia lunt , ut ambo in eodem plano per radium quadrantis , &; ad 
ejus Ümbum re&o conftituantur. 



Scholium* 
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Scholium. 

TXJnélum B movetur ope cocbkte bori&ontalis » Jlathnem ejushuciU Tab.n. 
luc protrudentis. Flg * f 

Crena punfti D excavata ejl in clavo cylindrico Jlriatoque K, quo &5 " 

circumvoluto , & Ínter fuas matrices detento, promovetur autretrabu 

tur crena K , ut congruat plano, per hneam fiduciae A B , & ad limbum 

retío* 

Dioptra denique A C inclinatur , prout res exigit, ad alterutram 
partem 9 aliquid demendo a bajt pinnacidii , curfori adb<erentis> 

§ i"- 

Pofttio integrifili A B D feu Bne<e fjducw , nec non 

dioptra ocularis A Q 

i./^Rinis A B , utpote pars radii , iisdem gradibus utriusque circum. Tab. n. 

v> "ferentiae tam intima?, quam extíma: , v.g. 60 & 60 , 50 & $0 &c. Fig. 4. 
congruere debebat; fecus autem punótum B , adeoque integeripfecrinis 
A B ad requifítam congruenciam adduci. 

2. Parte itaque A B fixa manente, punftum mobile D conflitue- 
batur aequidiftans a duobus pun£tis circumferentise alterutrius in lim- 
bo divifse , a linea B A aequaliter utrinque diífitis, v. g. 5 vel i O gra- 
dibus. 

3. Ita queque difhntise punfti C ab iisdem vel aliis pun&is , 
aequidiítantibus a linea B A, sequales inveniendae fuerunt,vel, correcta 
inclinatione linea; C A , proríus aequandae. 

CAPUT IIL 

De Tele/copio Quadrantis fixL 

Tubus orichalcicus 10. pedum , pinnacidium objeétivum cum oculari conjnn- 
gens,& alhidadamcomplet, & teleícopium continet eidem alhidadae aptatum» 
ex duabus lentibus a Petra Patrono , folerti óptico Csefareo,Mediolani elabo- 
raos, utraque convexa compoíitum fuoque micrometro ( de quo alibi dice- 
tur ) inílrufíum. 

Movetur itaque tubus a dioptrae ocularis curfore, cujus pars KL ultra limbum Fl S- 3» 
extenditur, ut ipíi firme conjungi poffit fifiula L M, íibi adftriéiam continens infi- 
mam partem tubi telefeopici s fimulque ipil tubo immerfam micrometri fiftu- 
lam , qua intra tubum fixa manente, fixa quoquemanearlinea fiduciae A B , & 
ad ipfam relata poíitio filorum Micrometri. 

Suprema pars tuM quadro pinnacidii objeélivi firme innititux , & cum eodem 

S z ■ quadro 
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quadro círca centram quadrantis movetur ; manus tamen in eadem a centro 
diítantia , & in eodem quadri punfto ; niíi quando premovenda vel retrahen« 
da eífc ad occidentem, velad oriente mopemachinulae adhocoíücium adje&ae. 

Dioptra, tele/copien 

CEntrum lentis objectivae , & in ejus foco exiftentia primaria filaMi- 
crometri ( quorum unumhorizontale,dterumverticale) dioptras 
erfíciunt teleícopicas , ad aítri aítitudinem fupra horizontem , vel dí- 
ftantiam a vértice meníurandam , ejusque appulfui ad planum Meri- 
diani obíervando mire idóneas , ob infignem claritatem & diílinótio- 
nem imaginis in foco apparentis , ejusdemque fimul& filorum augmen- 
tum ab oculari lente produófcum. Integrum verticale filum , quod in 
plano Meridianiíupponitur, pertinet ad obíervationes appulfuum, qui- 
cunque fuerit campus vel apertura Micrometri :non itidem integrum ho- 
rizontale filum ípe&atadmeníuram altitudinum , íedproprie médium 
ejusdempun¿tum,ubiafilovertciaIííecatur,& in quo affcrum conípici- 
tur in traníitu fuo per Meridianum íupra vel infra polum. Solet haec 
tamen horizontalis , nempe altitudinum dioptra extra Meridianum 
utrinque tantillum digredi 5 dummodo a plano, quod per centrum len- 
tis objeétivae, & aftrum veré cuíminans duótum concipitur ,parum 
vel infenfibiliter diííet. 

f * ~ ' 

SchoUum L 

A Jira quídam , non procul a vértice culminantia, quorum declinaúo 
ab ¿Equatore minor eft eievatione poli > aldorá videri debent tum ante 9 
tum pofl culminationem , quam tpjb culminationis momento, quem 
ad modum primus omnium advertit ac demonftravit celeberrimus Cqffi- 
ñus, (a) inde reprobans akitudines aftrorum captas inflrumentis paullo- 
ante , vel pofl eorum tranfitum per Meridianum ,* indeque oftendit opor* 
tere inflrumenta in plano Meridiani exaéh conflitui , & obfervari ajiri 
aítitudinem ipfo inflanti , quo Meridianum pertranjit. Qua fumma 
pnecijio , quamvis referri pojfet ad objervationes ab ipfo , magnoque 
fuo párente per atlas guipóte a quibus pofl exantlatum herculeum labor em 
meridiana linea Parijienfis, ad extrema regniconfinia utrinque producía 4 , 
decernenda erat magnitudojiguraque te¿/uris)uni t ver/am tamen refpicit 
qflronomicam obfervandi praxim , & boc moni tum, tanti viri experientia 
aucloritateque innixum , alte retineo , & pro viribus exequi fludeo, 

Scholium 
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Scholium IL 

SJJia vero quandoque aftrum non ipfo fu# culminationis momento 9 
,Jed paulío ante, ve/ paullo pqfl obfervandum Je pr<ebet (quippe dúo 
vel plura Jidera eodem fere íempore Meridianum attingunt ,* ideoque 
dúo alia fila verticalia funt appojita , qu# a medio dijiant uno minuto 
horario in arcu Mquatoris , aut paralleli contigui ) qucerendum mihi 
propofui>ecquidnam conferat ad menfuram altitudinis heecparvula Jtde- 
ris a Meridiano dijiantia , quamvis etiam Jlatuatur integri nñnuti ho* 
rariu 

E/lo i taque AB M paraüelus cujufpiam aftri culminantis inter^. m 
JEquatorem & verticem , v. g. « Capella primae magnitudinis in conJteU flg. 1. 
latione Aurigce : S punclum culminationis , in quojecatur a Meridiano 
P V S: A S , S B elongatio Jideris a meridiano ante ac pqfl culminatio* 
nem, quorum utrumque arcum jíetía percurritintrai 1 22" : A B cborda 
integri arcus A SB, refpondens hori&ontalifilo Micrometri a lateralibus 
intercepto, cujus chord¿e arcum flella quapiamjton proculabJEquatore difi 
Jita^percurrit intra dúo minuta horaria. P polusboreus; V vértex: TteL 
¿us : P QJT axis Mundi : T E radius Mquatoris : QS radius paralleli 
bifariam fecans chordam A inC h , & cum plano per T S, ad Meru 
dianum retío, efficiens angulum QS T 9 ¿equalem ángulo STE, qui me- 
titur declinationem Jideris ab ¿Equatore. 

Ex C duela concipiatur C D normalis ad radium T S , & per C 
producía T C T ufque ad circumferentiam Meridiani P V S 9 erü 
arcus S T , vel recia CD 9 ab eo imenjibiliter differens , menfura , qu¿e 
invenienda proponitur , anguli C f D , nimirum elevationis Capella in 
puncl'u A & B 9 Jive in ejm tranjitibus per lateralia Jila Micrometri fu- 
pra punclum culminationis S. 

L Itaque datur arcus PVS diftantitejtderk a polo P 44 o 18'» 
cujus finiM QS 6984153 partium radii TS. 

IL Datur A C 43633. nempe Jinm 15 ' circuli maximi ejusdem 
radii TS; atin paralklo Capellé, cujus radius Q^S , eadem linea A C 
invenitur partium 62474, & angulus A QjC 21' 29" , ejtuque comple- 
mentum C A 2j$9° 38' 31" 5 cujus Jinus C Qefi 9999804 partium ra* 
dii QS $ at 6984016 partium radii T S ? adeoque C S 137. 

" IIL In triangulo C D S reclangulo in D dantur anguli acutí $ 
nimirum C S D 45 o 42' , & D C S44? 18' ' datur etiam bypothenu- 
Ja C S partium 137 , ex quibus elicitur C Z) 98 , & D S 95 ,* adeoque , 
T D 9999905. Demum faciendo ut T D ad D C : ita TSad tan* 
gentem S T, bac prodibit 98 j quare angulus STC erit 2". 

t . ir. sí 
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IV. Sin autem fumatur ahitudo Capra uno minuto ante vel pofl 
culminationem 9 J¡¿que angulm A QC 1%', & A C 2j89° 45' 9 prodibit 
QC 698204, adeoque C S 67 ,& CD 48 partium radii T S ^ proin- 
de angulm CTS erit 1". 

V* Sit alia fixa F culminans inter polum & verticem, v.g. lucida 
Tab. III. perjei , cujm declinatio 48 o 54, borealis, major noflra ekvatione poli$ 
Flg * *• adeoque <videbitur infra planum culminationk tam ante quam poji ean- 
dem. Quoniam itaque datur arcm P F 41 o 6', ejmque Jtnm F T 
6573752, Jt ponatur ut prim G H cborda 30' circuli maximi, 
rejpondens inter-vallo lateralium filorum Micrometri $ adeoque G I 
Jinm 15% elicietur angulm G QH 22' 49", & G IT 89 o 37' 
bine I ^,6573607 , / F 145, tangens anguli F T l> 109, & idem an* 
gulm 2" i. 

VI. Si demum fumatur arcm G F vel F H 9 quem lucida Perjei 
percurrit uno minuto bora ante ac pojí culminationem , invenietur an* 
gulmFTLi"* 

I i 

Dtfyofttio utriwque dioptrá tele/copien. 

DUo in hoc teleícopio diíponenda erant plana dioptrica , quorum 
unum per filum horizontale, alterum per verticale 5 utrumque ve- 
ro per centrum, íaítem virtuale lentis objeáivae protenderetur. 

Primum ex duobus hiíce planis ut altitudinis angulum definiret, 
quamvis per centrum Quadrantis non tranfíens , adducendum erat ad 
aequidiftantiam & ab eodem centro & a dioptra oculari jam recte colío- 
cata. Id porro aííequi Jicebat movendo verticaliter tubum teleícopii, & 
cum ipíb centrum lentis objedfcivae , vel filum horizontale Micrometri 5 
longe tamen tutius atque commodius elevando aut deprimendo com- 
pagem Micrometri, capfula ejusdem interim fixa manentej quod facü- 
lime inter ipfam obíervationem admota ipfíus obíervatoris manus exe- 
quebatur. Nec tamen immobile prorfus eft centrum lentis objecláva; $ 
quippe fíftula interna, cujus orificio loculamentum ejus adhseret , vertí 
potefl: in tubo teleícopii ¿ íed ab hoc motu non aliud exigebatur , niíi 
ut centrum lentis uteumque in axe tubi , vel in ejus vicinia collocaretur. 

Erat autem hic paralleliímus non ab objeétis terreftribus,íed a coe- 
leftibus eliciendus $ ex dire&ione nimirum & concuríu dioptra utrius- 
que tam íimplicis quam teleícopicae in aítrum quodpiam culminans , & 
per utramque dioptram íatis conípicuum ; quoniam & angulus remo- 
tiííimus, íubteníus a tantilla diñantia inter axem teleícopii & Quadran- 
tis 
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tis radium , omnino evaneícit, & aftrum circa fuam culminationem per 
integrum ¿Item minutum horarium ab eadem altitudine fenfibiliter non 
recedit. 

Jam vero tali manente direótione dioptra fimplicis ad limbum 
vel ad centrum planees cujuspiam , vel fixap , cujus imago in foco lehtis 
objeófcivze apparebat , ad íimiiem ejus cóntaclum vel ¿e&ionem addu» 
¿tum horizontale filum Micromecri , planum aílignabat radio paraÜe- 
lum, vel certe iníenfibiliter convergens íive divergens. 

Scholium. 

T}Rimo dirigebantur dioptra ad limbum Luna fupremum vel infimum^ 
prout alteruter ab altitudinis circulo evidentius tangebatur, eratque 
hoc luminare mane aut vefpere circa quadraturm opportune confl?icuum 9 
chuque motm in declinationem altitudinem vi/km Tenjibiliter non varia* 
íat* Ita quoque dirigebantur ad Solem trans nubem tenuiorem inermi 
oculo tolerabilem^ vel etiam coelofireno , tegente pinnacidium oculare vu 
trofatis opaco , quod vim radii fblark infringeret , atque cotlimationem 
per Jilum pinnacidii objeclivi nonimpediret* Nimia vero lux Solk, ^ 
Luna quoque circa pknilunium , obfirvationem nudi oculi vitiabat aU 
que interim experiundo difcebam limbos Solis ac Lun¿e quocumque adbi- 
bito artificio non fatk terminatos ,Jed indifiinclos nudts oculis apparere; 
adeoque tutius in centrum minoris aflri quam in majoris circumferentiam 
collimari, 

2. Luminaribm infufeepto tentamine fuccedebanl jletta fixee pri- 
ma magnitudink ut Sirius, Rigel, Jróíurus, Capra, Lyra &c* & lutidio- 
res aliquot fecundi ordtriu , ut Jrietk, d 'quila , Perfei , & c. qua tamen 
omnes vejpere paucos pofl di es in crepufeulo jam culminaveram y mane 
autem noxjam objeurior filum dioptricum occukabat, líiud equidem 
noclu admota lampade reddebam conjpicuum , fed oblique iüumi?jatum $ 
adeoque accedente afiri capillitio non jatn conflabat ejus difeum ab inter* 
pojito crine bifariam fecari. 

3. Diutim uti licebat culminationibus planetarum Saturnia Jo- 
va , Martis ceffante vel nondum apparente noclurno radiorum jplendore* 
Omnium porro aptiffimm inveniebatur planeta Veneru in futs a Solé du 
greffionibm ante vel pofl meridiem per aliquot menfes ccelo Jereno vifibu 
lis, . Summa objervationi fubtt litas accedit , quando culminat in eadem 
fere altitudine , quam Sol attingit$ adeoque pars utraque limbi cornicula* 
ta Meridianum Jimul pertraij/tt. 



Planum 
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Planum alterum teleícopícum , íeu verticale requirebatur a plano 
Quadrantis , vel a radio limbum percurrente pariter aequidiftans. Et 
quoniam data erat utcumque pofitio Micrometri , adeoque fili verticalis 
a limbo , huic aequalis invenienda fuít diftantia inter planum limbi pro- 
duclium, & centrum lentis objeótivae. Hanc ut aífequerer, appofue- 
ram quadro pinnacidii objectivi longiorem cochleam, per quam tubus 
horizontaliter utrinque moveri poííet, doñee juila, veljuíhe vicina con- 
tingeret lentis objeótivae pofitio. Quia iníuper compages integra Mi- 
crometri mobilis eft horizontaliter intra ejus capíúlam, per hunc motum 
denique obtinenda erat ultima Micrometri , adeoque integra plani ver- 
ticalis conftitutio* 

In hanc porro iiiquirebatur , conferendo tranfitum Solis per pla- 
num verticale teleícopícum cum traníitu ejusdem per lineam meridia- 
nam j deinde appulííim ftellae ad verticale filum cum congruo momen- 
to ejusdem appuífos, praecognito ex no¿tis praecedentis indagine , vel ab 
altitudinibus correfpondentibus ejusdem noctis elicito. Longe tamen 
aberat, ut ex coníenfu aliquo cum meridiana linea , cumque unius aut 
alterius aítri culminationibus de genuina Quadrantis pofítione judicare 
poflem $ quippe multa confideranda erant, a quibus provocabar ad in- 
tegrum examen , non fine diligentia & moleftia pene incredibili íuíci- 
piendum. 

í ii. 

Examen reBificatio fili horizontal^ tekjcopiu 

PRima erat atque facillima exploratio pofitionis horizontalis, nulla in- 
digens peculiari operatione , íed ex ipfis tam Solis quam ftellarum 
quotidianis obíervationibus immediate deducenda. Quoniam enim 
elevando aut deprimendo curíbrem , horizontale filum Micrometri fífti- 
tur ad aftrum vel ad ejus imaginem in teleícopio apparentem atque pro- 
gredientem, ut ejus altitudo viía defíniri polFit , íi limbus aftri conftan- 
ter a filo tangitur in traníitu íuo , aut uniformiter íecatur , omnia fili 
pun¿fca, eandem altitudinem ( quam aftrum culminans, ejusdemque i ma- 
go, Micrometri campum percurrens, invariatam íervat) indicantia, in 
eodem jacent horizonte 3 íecus autem obliquitas aut deviatio fili a íemi- 
ta diíci apparentis oftendit , quantum pofitio ejus a vera horizontal* de- 
clinet, & ad quamnam partem inclinan debeat quadrum Micrometri, ad 
id mobile circa íuum centrum per cochleam , ad hunc ufum appoíitam. 
Altera íubtilior inquiütio in paralíelifmum planorum utriusque 
dioptrae , communis Se teleícopiese, innitebatur altitudinibus meridianis 
/ & con- 
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& contemppraneis utriusque limbi fpeciei Solis in utroque dioptrarum 
plano deíumptis 5 nímirum & per externum Curíbris filum, horizonta- 
liter extenfum in communi fedaone verticaiis primarii cum plano eleva- 
tionis ad limbum re¿fc> , 8¿ per filum tubi teleícopici. Ex confenfa 
enim utriusque obfervationis elicita'una eademque centri Solis altitudo, 
indicabat eundem elevationis angulum a plano utroque dioptrico cum 
borizontali plano conflitui; adeoque plana illa inter íe parallela elíe. At 
obíervationum diíleníus detegebat fenfibilem eonvergentiam vel diver- 
gentiam dioptias telefcopicx a radio Quadrantis apte corrigendam. 

/ r 

- ' . 1 ^ *«»-<- v-v V..' v-;' K m .'~ Vi 1 . y. " .... , .-. '. _. .._. r ...;' .. ,„._'., . -\" .-. 

Stholium. 

EQuidem óptavi Jfteciem Solis in plano Curforu magu terminatam cir* 
cinatamque apparere, ut contaclw limbi ejw 9 & umhra Jilaru cla- 
rior jieret atque dtftinélior 5 id autem obtinere non poteram , ni/i per 
kntem foramini radiationis appojltam , qu£ penumbra aéíionem exclu- 
deret : fed inhujtumodi lent'u pojitionem paritcr inquirendum fui/Jet. 
Eo itaque contentes ejje debui pracijionu grada quem a <vividior¿ Solis 
radio , & a Camera penites obfcurata impetrabam. Jliud pqflea exa- 
men fufcepiper reclam & inverfam pojitionem alhidada, ad objeclum ter- 
reare direóla , pravio quodam peculiari apparatu. Jliud quoque facu 
lius & promptius inveni per inverfam direclwnem tubi ad qfirum cul~ 
minanS) ut in Seéíione fequenti expone tur, 

'§. f 

Examen & re$ificatio fili verticales Telefcopiá. 

QUoniam per conftru&ionem Micrometri dúo primaria five preci- 
pua ejus fila funt ad invicem normalia , uní eorum horizontal^ 
collocato aíterum verticaliter infíftebat. An vero planum , & per idem 
verticale filum, & per centrum lentis objedlivíe tranfiens , nimirum pla- 
num verticale teleícopicum Meridiano congrueret , & quidem in omni 
tubi elevatione, dignofcendum erat tum ex contemporáneo Solis appul- 
íli ad idem filum verticale teleícopii, & ad HneamMeridianam opportu- 
ne in vicinia jam conftitutam, tum per momenta culminationum, a tem- 
poribus altitudinum correfpondentium aequidiftantia, tum etiam j imo 
máxime per coníeníum cum dioptris teleícopicis,in plano Meridiani rao- 
bilibus , praecedenti Seótione defcriptis. Quo examine diu proce- 
dente, aliquid íemper defíderari deprehendebam, &; in dies deprehendo. 
Enim vero íumma íe prodebat, feque adhuc prodit dificultas , omnia 

V inte- 
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integre componendi ; fíquidem exacta limbi planicies , ejusdem lim- 
bi plano Meridiani adhaefio , conftans paralleliímus plani dioptrici vertí» 
calis a motu friétione refiftentia Curforis, tübum attollentis aut depri- 
mentis, nunquam vitíatus, vires induftriaé humanan tranícendunt. Ideo- 
que poft plurimas mutationes infiftendum fuit veftigiis Celeb. de la Hi- 
re, (a) acquieícendo nempe paucis inventis puncéis Meridiano congruen- 
tibus, & reliquorum graduum deviationes in tabulam redigendo,a?qua« 
tiones aptas in obíervationum uíum íuppeditantem. 

(a) De la Hire inf>r<&fat. ad Tabb. Ajlronom. Fitrifiú i$87- in 4to. 
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SECTIO IV. 

De Aujirdi altero Quadrante fixo *Jive murali, 

deque Boreaii pariter jixo. 

Adparandum Quadrantem hunc alterumAuítralemalliciebat loci commoditas,& 
bafis inventae habilitas, a qua fperanda erat integra compages muralis firme í'ub- 
fiftens. Alliciebat quoque opportunitas conferendi obfervationes,easque proban- 
di per confenfum, vel non nifi modicum quandoque difTenfum duorum aequalium 
ingentium Quadrantum, quorum utroque íímul utendum ftatueram. Alia quo- 
que fefe obtulerant fufcipienda tentamina , praecipue circa rechifle ationem di- 
optrae telefcopieae, quae diu me torferat, doñee poílremo inventae acquievi. 

CAPUT I. 

De jiruíiura & apparatu Quadrantis. 

Arcus & fulera muralla. 

QUper vetufto folidoque fundamento, quod me invenifle innui , (¿O Tab. í. 
*3 murum lateritium óptimas írruéturae juxta directionem Meridiani 
erexi ad altitudinem pedum 20 Vienn. in latitudine 10 pedum , & in 
craíTitie pedum 2. Ad loca, quae centro Quadrantis & gradibus ejus , 
0,20, 4$, 67 i & 90 prius aíUgnata fuerant, infiti íunt lapides paralíele- 
pipedi ex durioribus , & afíufb plumbo iis coníblidata férrea fuftentacu- 
Ja validiíUma A, D, E , F , B , quibus affixus ingens ferreus Quadran- 
tis arcus, in praeordinato íitu orientan veríus fírmiíllme detinetur. 
Adtutiorem vero tam centri Quadrantis ,quam gradus ejus nonagefimi 
coníiftentiam, & lapides parallelepipedi, & iisdem adhaerentia férrea bra- 
chia totam muri craílitiem pervadunt , & ferréis cunéis in advería par- 
te obftringuntur. 

Ad prseordinandam ferrei hujus arcus pofitionem plura require- 
bantur examina, quae hic receníere non refert, & pleraque reípiciebant 
diítantias arcus a piano Meridiani , five a filis in ipíb proteníis. Aderat 
enim linea meridiana filaris jam duela , diftans 2 pedibus a pariete ¿ ad- 
eoque per dúo fila fixa & verticalia protendi poterant alia quomodo- 
cumque inclinata , ut in pofítione prioris Quadrantis fieri coníiieverat. 

Fulera férrea íeu brachia A, D, E, F, B deíínunt in horizonta- 
les cylindros,pervadentes arcum ferreum a matricibus adftri&um. In 

V 2 aliis 

0* (a) Sufr. Lií. 1. Caf. IV. tf. 1, 
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aliis quoque decem locis perterebratus eft arcus , ut flftulas admitterct 
orichalcícas , earundem orificiis utrinque repercuifis , & per axem cern- 
ea vis , quibus inferí poílent totidem cíavi cylindriá , aiium tenuiorem 
arcum , íive limbi armaturam fulcientes 5 interjectis temen cylindris fe- 
muncialis craílitiei , quorum baíibus armatura íimbi firmiter adhaereret, 
& ipíi armaturae iimbus orichaícieus ejusdem magnitudinis cum limbo 
prioris Quadrantis , ejusdemque radii , nempe 9 pedum. 

C T T 

Pinnacidium céntrale , Axk Quadrantk , & fuicrum tubi 

telefeopicii 

Tab. 11. TNtegra hace compages conftat quadro, férreo C A, & conis chalybeis 
F ^* 3 *" A directe oppoíitis, circa communem axem B D tornatis, íimilibus & 
proríus asqualibus , ut centrali fiftulae Quadrantis exa&e congruant. Ut 
vero axis B D & axi Quadrantis íiibftitui,& per centra B, D libere pro- 
tendi poílent, uterque conus A B, C D, priusquam quadro A C adítrin- 
geretur, in unam cum ipíb compágem firmandus , concavus per axem 
fieri debuit, & cylindruíis orichalcicis , ad orificia B, D firmatis, utrum- 
que centrum ad coni naturam diíponi, atque in utroque quam tenuiffi- 
miim foramen ad traníltum crinis aptari. 

Proinde utervis conorúm A B , C D centrali fiftulae Quadrantis 
infitus fuerit,eorum communis axis,aut crinis A B per centrum trans- 
ibit , & congruet centrali axi ejusdem iiítulse j adeoque congruet axi 
Quadrantis. Invertendo itaque pinnacidium , nulla íequitur evagatio, 
nullaque inclinado crinis B D¿ idque ad tubi reótificationem quamplu- 
rimum conferre infra confíabit. 

Latus boreale quadri , íive latus A E latius eft auítrali oppofito 
C F, & crenam habet oblongamG H, crini B D parallelam, quam le- 
niter percurrit ferreum fuicrum tubi teleícopici per cochleas y, & eidem 
adftrióti. 

Fl 'g- z - ín alia quadri facie apparet, quomodo per cohleam M N,íüis Iocu- 

lamentis 0,P ad quadri planum reóHs inclufam, moveatur adOrientem 
vel Occidentem fuicrum K k , & tubus telefeopicus eidem adflriólus, 
doñee aequidiftet plano Quadrantis. 
Fi | %- Conftat hoc fuicrum duabus partibus, poftica nimirum K P, Se 

4 ' 5 " antica Q R, per matricem S T conjuntáis. Utriusque feótionem exhi- 
bet Fig. 5 , in qua km no qr íedHo eft partís poíticae , cujus caput m n 
craíTius(ut extra quadri crenam promineat) foramen habet ftriatum/>, 
cui quadri cochlea M N ( Fig. 2. ) juxta meridiani axem directa , in- 

íeritur. 
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ieritur. CoIIum n o crenae G H (Fig. i. ) immergitur , & ipfa crenaa 
latitudine n o duplo longius eft , & ita in eadem crena mobile, ut nul- 
lam luxationem admittat. 

Relíqua fulcri pars anterior v v y & longitudinem habet unius pe- Tab. IL 
dis, eique tubus adftringitur per cochleasjy^,& & fulcrum pervadentes, Fig- 4. 
& anfularum, quas ad hunc ufum tubo adferruminatae íunt, ítriis inhae- & 5 " 
rentes. Poteft itaque tubus T V a pinnacídio íejungi, tum amotis co- 
chleis y y , .& & , tum remota matriee S T. 

Laminas AI , C L ad utramque quadri partem appofitae, pertere- 
bratae fimt in plano per axem, ílve per crinem centro inliftentem, & ad 
ipías laminas recto , ut ípecies Solis per quodvis ex illis utriusque lami- 
nas foraminibus c vel a irradiantis, in plano curíbri appofito , de quo in- 
fra, excipi poíHt. Ñeque obeíí: huic irradiationi crinis B D, qui non 
nifí diametrum horizontaíem foraminis obtegit 5 reliqua vero dúo íeg- 
menta , quae ad ípeciei limbos fuperiorem & ínferiorem Ipeftant, libe- 
ra proríus , & irradiationi pervia reíinquit. 

i II 

Quadrantti Alhidada* 

D officium Alhidadae , quas moveatur circa centrum Quadrantis, 
ejus limbum percurrat, & radium íeu planum dioptricum dirigaC, 
aptiffimum inveneram tubum ipfum telefcopicum, pinnacidio centrali, 
& Curíbri íuo alligatum , praecipue íi ita comparatus íít , ut diredtio- 
nem fuam íervet , ac quemlibet curíbris motum centrali pinnacidio 
communicet. Hinc enim coníequitur lentem objeótivam confían- 
tem íitum , 8c inclinationem íervare cum axe tubi , & cum plano di- 
optrico ¿ adeoque ad omnem vel mínimum Curforis motum, moveri 
quoque locum imaginis in campo Micrometri j proinde hoc Aihidadaa 
genus in hoc etiam Quadrante retinui, 




mm 



JfTiam hic tubus longitudinem babet 10 pedum, & conflat ( ut alter 
priorn Quadrantk) duabm partibus, velfifiulis cyUndricn orichalci 
Norimbergenfis , non fufi¡ fed maíleati , firme conjunélis. Cavitas in- 
fima , qua fijiulam Micrometri continet , eft^unciarum* Pars altera 
minoris ejl cavitatis , ut ejm orificium alterius orificio , cui adferrumu 
nandum erat 9 inferí pqffet, Ut autem alhidada flexioni rejifieret, adhi» 
bitafunt ad utramque fijiulam lamina crajjiores^ & pondm integri tubi 
ad 25 libra* excrevit. 
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§• iv. 

Curfor Quadrantis limbutn percurrens^ &* alhidadam 

complens, 

7t b 'e' "fi^ UÉra( l ue ^g ura litjuet , quidnam ex Curio re prioris Quadran- 
&' 7 .' J-J tis retentum , quidnam mutatum fuerit. Adeft ílquidem 8c 
huic Curíbri pinnula ocularis A C. Adeft linea fiduciae , five radius 
mobilis , aut crinis A B , inflexus in B, & ad Occidentem protenílis , cu- 
¡us umbra in íubje&um planum candidum una cum ípecie Solis proji- 
citur. Adeft altera linea fiduciae, five alter crínisED, ab auftrali A B 
quinqué gradibus diftans , ejusque vices íttpplens , quotiescumque ab- 
rumpi , curvari , vel detorqueri contigerit. Dux hie etiam funt aper- 
turae ad aípiciendum numerum graduum & minutorum. Eadem funt 
artificia pro filorum poíitionibus ftatuendis & dirigendis * & fere idem 
elaterii genus ad lenem motum Curíbris, ejusque parallelifmum cum lim- 
bo Quadrantis obtinendum , nec non ad perpetuam adhaefionem inter- 
no limbi arcui conciliandam 5 ut in figura 7, quae inveríam Curforis fa- 
ciem repraeíentat. Haec funt primo Curíbri communia : nunc variatio- 
nes , quae neceííariae vel útiles videbantur, indicemus. 

1. Longior eft hic Curíbr,tum obmajorem tubi amplitudinerm 
coníequenter & majorem a radio Qudrantis diftantiam : tum praecipue 
ob adhibendam tubi inverfionem , per quam fcilicet tubus ad auftra- 
lem radii partem, & in eadem a radio diftantia conftitui debet. 

2. Curíbri additus eft latior annulus H IK, extremam five infí- 
mam tubi partem adftringens,& duabus laminis oblongis , craffioribus, 
atque parallelis incluíus, quarum alterutra Curíbri adhaeret per duas vál- 
vulas volubiles K, L, vel k, 1 , cochleis adftriétes. In his planis, & in 

6. medio utriusque prominent fixi cylindruli chalyberF, f, prorfus aequa- 
les , ex quorum centris & ipil cylindruli , & plana, quibus adhaerent, 
tornari j proindeque ad paralleliímum diíponi debiierunt. 

3. Habentur in Curíbre duae crenulae , íeu incifurae concéntricas 
G, g, centrum verílis paullulum oblongae, diñantes a linea fiduciae, non 
fécus ac centrum lentis ocularis ab axe Quadrantis. Ad crenam borea- 
lem G pertinet cylinder F , alter f ad auítralem g. Per immerfionem 
alterutrius cylindri aíTignatur capfulae locus borealís vel auftralis ; ita ut 
in utroque eandem a linea fíduciie fervet diftantiam , ñeque poft in- 
verfionem tubi, cui capfula, & pinnacidium obje&ivum adhaerent, di- 
re&io píani dioptrici varietur , íed parallela maneat radio Quadrantis , 
vel ad eundem fimiliter inclinata. 



4. In 
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4, In pofitione alterutrá boreaJi , vel auítraíi capíula firmatur, 
ílmulque tubus Curíbri adftringitur per laminas craíliores K , L , k , 1 
orichalcicas, qu¡£ volvuntur circa íuos axes, Curíbri normaliter affixos, 
fuisque inftruCtos matricibus, per quas & capíuk utraque lamina paral- 
lela, & integra ipía capíula Curíbri fírmiter adhaeret. 

5. Virga chalybea P Q_R, in P cylindrica, in Q_R Arriata, ver-Tab. n. 
titur in cavitate cylindrica laminas O P, &: in matrice Curíbri ad pofti- Fi s- & 
cam ejus partem appollta ? * qux tamen motum aliquem habet in diré- 7 * 
¿Uonem lineae re¿he Q R. Quando itaque lamina O P limbo adftrin- 
gitur, & firma detinetur a cochleis S,Tlaminam pervadentibus, & ma« 
trices nexuum ílibeuntibus, virga eadem circumvoluto manubrio P mo- 

vet Curíbrem,vel removet a lamina ftabiii O P. Nimirum, veríb ma- 
nubrio ad orientem Curíbr , deícendít , ad occidentem veríb aícendit. 
Laxatis autem cochleis S, T , lamina O P movetur cum ipíb Curfbrej 
Utque facilius moveatur , additse flint rotuk , arcum limbi concavum 
percurrentes. Sicque lamina O P cum integro ejus apparatu a Curió- 
te trahitur , quoties idem Curíbr manu elevatur, aut deprimitur ad gra- 
dum aliquem notum, vel ad ignotum, & inquirendum ex aftri ad cul- 
minationem accedentis adípe&u. Soíet autem lamina Ü P firman ad 
intervallum unius vel duorum graduum ab initio Curíbris, ut tanto in- 
tervallo , ubi opus fuerit, Curíbr uña cum tubo ipil adrtriclro , per cir- 
cumvolutionem manubrii ad larrírríám fixam'Ü P adduci , vel ab ea re- 
mo veri' poífit, doñee aftrum appareat in campo Micrometri. 

CAPUT II. 

De reEtífícatione plani dioptrici 

Praeter ea , quae in Seftione IIL exponuntur , ad examen & correftionem plani 
dioptrici fpeftantia,traic alteri queque Quadranti communia,metliodum aliam 
inven! 7 quae mihi commodiffima , & femper in promptu eft , fingulis diebus 

- 110 dibusque feretiis per tranfitus íiderum culminan tium. 

■§• 

Examen plani dioptrici in ipfa Quádrantfa Jlatione. 

JAm diu eft,exquo Aftronomi ad hoc íubtiliílimum recíificationis ne- 
gotium uti cceperunt fidere aliquo, non procul a vértice culminan- 
te , quantum fert divifio arcus ultra gradum nonageíimüm continuata. 
Simplex 9 ut habet Celeberrimus de la Hire {a) eft bac operario 9 fed, 
incommodas requirit obfervationes. Noéle igitur ferena & tranquil- 

X 2 . la oh* 

(a) De ¡a Hire in Tah. djlronom. fag. 64. Parif. 1702. i» tfo. 
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la obfavamw altitudinem meridianam alicujm jlelltf 9 qu¿e ctrca ver* 
ticem tranjit , limhifacie divifa , ad orientem expqfita, Similiter no* 
Be Jequenti , vel pauck intermiffis diebw ejmdem Jleíke altitudinem 
meridianam iterum obfervamm ,Jed limbifacie ad occidentem converja* 

Haec aliaque huc pertinentia quum attcntius perpenderem (poífc- 
quam píuries me hac operatione fatigaveram in examine unius alterius- 
ve Quadrantis mobilis, Se mihi íatisfacere nunquam potueram) advertí, 
converfioni Quadrantis pone ííibftitui converlionem Alhidadse, íive tu- 
bi dioptrici , Curfore immoto manente , adeoque invariato ángulo ele-, 
vationis ; pone queque témpora obíervationum , qua; duabus noóribus 
contiguis , vel duabus aliis , aliquot dierum intervaüo diítantibus aífig- 
nantur, contrahi ad dúo próxima minuta, quorum prius immediate prae- 
cedat , poftarius immediate íequatur aftri culminationem j non enim 
indigemus loco príeciíb fideris, ñeque momento culm i n adonis, íedejus- 
dem conftanti altitudine, quam intra dúo minuta prima horaria íenlibi- 
liter non variad manifefte conírat. 

Ñeque vero interdiu quaerendum erat aftrum, ñeque noctli diu- 
tius expectandum," ea enim ex culminationibus eligí poterat,qu3e oppor- 
tunior videbatur inter plures, quibus aíioquin invigilare fblebam^ quum- 
que prxnoícerem ex catalogo, vel ex obfervationum adveríariis 8c altitu- 
dinem fideris, 8c momentum appulííis ad primum filum Micrometri, li- 
quebat pauca minuta fecunda primae tubi direófcioni fufHcere, nec plura 
poft tubi converfionem requiri ad examen propoíitum ; ut ícilicet ap- 
pareret vel reditus lili horizontalis , inVérfi ad imaginem fideris in tu- 
bo progredientem, vel evagatio ejusdem fili horizontalis , quae proinde 
ínter aliquot pauca minuta fecunda córrigi poflet. 

Plus negotii ííiperefie videbatur in demendo , vertendo , rea- 
ptandoque tubo intra minutum primum, quod intercedit obíervationes 
expoíitas. Id autem jam diípoíueram in ipía pinnacidii centralis , & 
Guríbris noíxri írru&ura. Quando enim Obfervator, paullo ante fideris 
appuhum,ad primum verticale filumMierometri horizontale filum ad fi- 
deris ípeciem adduxit,8cCurfbrem in hoc fitu firmavit, ftatimac imago 
íideris primum verticale filum pertranfíit, laxatis matricibus utriusque 
valvube volubiüs, tubumCurfbri adftringentibus , tubum ipíiim a Cur- 
íbre disjungitj jamqueSocius ad centrum Quadrantis nutum expe&ans, 
extrahit céntrale pinnacidium cum tubo ipfi adnexo, atqueambo fimul 
tubum invertunt , inveríumque reponunt j nempe Socius in centrali 
Quadrantis fíftula, 8c Obfervator in Cürfbris parte altera, cujus crema 
cylindrulum iníerit j fleque tubum reaptant , Se convenienter adftrin- 
gunt. Qu32 omnia intra minutum primum horarium facile peragi po£ 
fe centies expertus fum. 
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Poft verfionem tubi protinus apparet, an ad ftellam redierit fiíum 
horizontale tubi teleícopíci. Quod íi contigerit , habetur verifícatio 
quaefita , & illicó tubus in coníueto boreali íitu reponitur ? - fin vero di- 
optra evagari deprehenfa fuerit , hujus evagationis menííira per Micro- 
metrum immediate deíumitur , ut irtde prxciía correctionis quantitas 
eiiciatur. 

Sit enim A C radius Quadrantis , A B linea fíducia: , radio eidem 
congruens & íimbum percurrens , F X axis tubi dioptrici , applicati frg- 
Quadrantis alhidadae ( live fungentis officio alhidadx) in íitu ejus con- 
íueto íive recto , nempe ad boream reípe&u radii A C5 f x idem axis 
tubi ejusdem ad auftraiem radii patrem converíl. Per AC,FX,/jí 
duela coneipiantur plana , quae re¿ta íint ad planum limbi Quadrantis, 
fintque communes horum planorum íeófciones iineae easdem A C, F X, 
fx. 

Gondpiatur quoque tubo additum eííe Micrometrum, cujus pro- 
inde fiíum horizontale (quod re£tum conftituitur ad planum limbi & 
campum Micrometri plerumque bifariam íecat) íkinF, nempe in plano 
per axem , vel fupra illud in D, vel infra in E. 

Quando itaque contingit ipíum horizontale fílum íecari ab axe tu- Tab 
bi, adeoque jacere in plano per axes cylindrorum F, /, ad crenas G,f Fíg. 
Curíbris fpecT:ántium, diftabit a linea fcduciae A B praeciíe, quantum ab 
ea diftat axis cylindruli , eren» fux iníiti & limbo infiftentis $ nimirum 
dimidio intervaílo crenarum G,£,quarum utraque per conftruófcionem 
aequidiftat a linea fiducite. Si vero íilum horizontale fuerit in D, auge- 
bitur ejus a radio diítantia intervaílo F D 5 fi demum fuerit in E, diftan- 
tia ejus minuetur intervaílo F E. In omni vero cafu conftans manebit 
diítantia ipfius fili a radio, etiam poft inveríionem tubi 5 fiquidem di- 
ftantiis A F, Af tequalibus addendb inter valla FD,/í/ aequalia , vel 
demendo aequalia F E, fe, tota AÍ),Aí/, vel refidua AE,Á e fient 
sequalia. 

Intelligatur demum Ientis obje&ivae centrum L v. g. in plano per 
axem tubi, Vel in alio per D, aut E dudto, coníequenter tranfeunte per 
filum horizontale Micrometri, verbo, m plano dioptrico. Quoniam 
locus lentis fixus eft in compage centralis pinnacidii, conftans manebit, 
íive prorfus eadem diftantia ejus ab axe communi conorum, nempe ab 
axe Quadrantis, etiam poft converííonem tubi teleícopíci ¿ adeoque pla- 
num quodlibet dioptricum , converíb tubo , & firmo manente curíb- 
re , eandem in íitu fuoauítrali a radio, pariter immoto íervabit diftan- 
tiam, quam prius habuerat in íitu ruó boreali, quaecumque demum fue- 
rit ejus directo, divergens, convergens , aut parallela. 

Y • Divergec 
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Tab. ni. Diverget enim planum dioptricum a radio in campo Microme- 
Fig. 2. tri» quando filum horizontale diftabit a radio magis quam centrum len- 
& 3 * tis obje&ivae L j converget autem , quando F minus diftabit quam L. 
Proinde, ut directio fíat parailela radío 3 requiriturut centrum objeclávae 
lentis , & filum horizontale a radio aequidiítent. Quamvis autem hu- 
jusmodi meníurae quam exaótiílimse nullo íenlu , nulloque artificio ha- 
beri poífint j poteíl tamen in iílas per examen quam ílibtiliíllmum in- 
quirí: poteft corrigi quaecunque inventa fuerit inaequalitas , doñee evin- 
catur planum dioptricum a radio non divergere, íed ñeque cum ipíb con- 
vergeré, niíi in pun¿to quam remotiffimo , adeoque íenfíbiliter nullo. 
Fig. 4. Quia enim ftella S apparet in D , & d , plana dioptrica DL, di 
a producía concurrent in S. Ducantur C S, & A S, quarum utraque di- 
videt angulum S bifariam ob triangula S C L , S C / fibi mutuo equi- 
látera, uti etiam S A D, S A d $ ergo A S coincidet cum C S , adeo- 
que radius A C producTsus dirigetur ad flellam S¿ coníequenter D L & 
A C, tantillum ab invicem diftantes , non concurrent niíi in puncho S, 
quo remotius aliud videri non poteíL 

COROLLARIUM. 

i.CI fíat ut S L ad L D : ita C L ad D R, quum LDfit quid infinite- 
& fimum ipfius S L, erit quoque D R pars infiniteíima ipfius C L, 
adeoque proríus iníenfibilis. 

2. Si ponatur difíantia A S tantummodo 20 milliarium , ad quam 
C L íit ut 1 ad 1000000 , elicietur angulus C S L quinta pars unius 
minuti íecundi. 

§• |1 . 

CorreBio plani dioptrici fwe Jili horizontalis in tubo 

teiefeopi 
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Díftet filum horizontale tubi teleícopici a radio intervallo A F, mi- 
nore quam G L defecTru F E j adeoque planum dioptricum con- 
vergat ad radium in campo Micrometri , vel divergat a radio ad obje- 
¿fcum producto. 

Quando itaque per motum Curíbris filum F fiftitur ad imaginem 
fere culminantis aítri, per L irradiantis, fitus radii A Cerroneus eft, Sí 
linea fiducíae indicat gradum jufto minorem. 

Firmato autem Curíbre vertitur tubus,ut filum F traníeat ad/" in 
eadem ab A diítantia , quam prius habuerat in F, minore ícilicet quam 
C /, qux manet eadem cum C L $ adeoque aírrum culminans manens- 
que in eadem elevatione , radium íiium mittit per / ad G fub/, five 

ad au-^^ 
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ad auftrum in diftantia fG dupla prioris F E. Quoniani enim radii 
L F,/G, a ptmófco vel íidere remotiflimo* & imrnotoíaltem in eleva- 
tionem , prodeuntes habentur ut paralleli , erunt intervalla imaginum 

F , & G, & centrorum L, &/aequalia 5 proínde quum A F differat a 
C L intervalIoF E per íuppoíitionem, duplumipíiusA F, five tota Ff 
difteret a dupla ipíius C L , five a tota F G intervallo f G duplo prioris 
F E , & bifariam íecando Gf\r\ e, fiet f e aequalis diíferentiae F E. Haec 
nimirum eft quantitas correctionis quaefítae , ut radius A C aequidiftet 
ab utroque loco ípeeiei in F, & G apparentis, & ut fílum horizontaleF 
diftet a radio , quantum ipíe diítat a centro lentis objedfcivae. 

Ut itaque corre¿tio applicetur, rádducitur filum mobile ad íemi- 
diftantiam f G five ad e, vel per asftimationem, quando intercapedq/*G 
exigua eft, vel tutius ope Micrometri, numerando prius ejus revolutio- 
nes ab/* ad G, deínde dimidium earum a G ad e, 

2. Moto Curíbre adducitur fiíum mobile e ad imaginem G , 
adeoque f tranfit ad locum 0 , & A ad a $ quumque A a íkasqualis 
e G five F E , erit a G arqualis a F, live ipil CL 

3. Firmato Curíbre, ac eodem immoto manente, promovetur 
compages Micrometri ab e inG, adduófco filo ftabili horizoñtali ad ima- 
ginem G , ut diftantia ejus a radio G a fíat aequalis diftantiae C /. Quod 
erat primum. 

Sit denique planum dioptricum L F divergens a radio in cam- p íg# a 
po Micrometri ob A F majorem quam C L j igitur inveríb tubo , im- 
motoque Curíbre íilum F tranfibit ad/ 1 , & aftrum , quod prius ap- 
parebat in F, poft inverfionem apparebit in G, diftans ab A duplo mi- 
li us quam F, 8c ab/ duplo diftantiae F E j ut nimirum F G fíat aequa- 
lis ipíí L /, five duplo ipfius A E , quae ponitur xquaíis ipil C L. Pa- 
tee ergo corrigendum efe fitum radii C A , & fili horizontalis f 

Quare 1°. Sumitur ut antea dimidium totius fG , notaturque 
pun<5fcum e , illue addu&o mobili filo Micrometri. 

2. Filum e , quod interim fixum repraeíentat , promovetur ad 
aftri ípeciem in G per motum Curíbris,fimuique radiusC A ad¿?, &/ad 0. 

3. Firmato iterum Curíbre filum horizontale 0 promovetur ad 

G, movendo integram compagem Micrometri , ut filum G diftet ab a 
intervallo C L , cui pariter aequaíe prodit ínter vallum a F j adeoque ra- 
dius C a in utraque pofitione tubi aequidiftabit a locis imaginumF, & G. 
Quod erat alterum. 

COROLL ARIA. 

i.OI poft verfionem tubi filum horizontale/evagatur ad boream, rece-Tab. ir. 

*3 dens a fpecie G , linea fiduciae five radius oftendit gradum altitu- Fls * 7 * 
dinis jufto minorem j adeoque dicitur objeóta deprimere. 

Ya ' ti Si 
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II, Si vero filum evagatur adauftrum, linea fiduciasoftendit gra* 
dum jufto majorem, & dicitur objeóta elevare. 

III. Quantítas alterutrius eVagationis notari debet, ut prxceden- 
tes corrigantur obíervationes : nimirum prior evagatio , five ad bo- 
ream, dat corredfcionem additivamj altera, five auftralis, correótionem 
indicat íiibtraófcivam. 

Scholiutn L 




Tab.n. 

Flg> 8 ' mina in profpeaum prodeunte , Obfervator tilico pofl evagationis men- 
Juram ex injpeélione figura agnqfcat, an corretliojit additiva, qua nem* 
pe notatur per literam A » vel Jubtracliva , qua per literam S indica* 
tur, Orientali autem ¿amina , qua in confpetlu babetur, incifum eft t 
hoc bexqfiichon, 

LECTORI JSTRONOMO. 

Si fubit Alhidadam, quando fere culminat, aftrum : 

Cochlea Curíbrem íi vetat efle vagura; 
Si tubus , a radio diítans aequaliter, ipíi 

SiiKtur auílralis , qui borealis erat : 
Sideris ad fpeciem verfa redennte dioptra > 
Certus eris pofitum verificaíTe tubi. 

Scholium IL 

L AD id eligebantur quandoque ajira fere ver tica/i ter culminaníia (in 
tubo Jtquidem diutim vi/a) ut Perfei, Lacerta , in anteriori pede 
dextro Urja majoma quandoque alia non procul a vértice tranfeuntia tit 
Auriga, Cygni, Andrómeda, Lyra,aliaque minm alta, utJrietk, Tau- 
ri, Geminorum Bootis, &c. Interdum expeólabatur crepufculum matu- 
tinum aut vejjiertinum , ut Jila Aíicrometri, & qflra etiam minora Jtne 
lampade conjpicua forent. Pkrumque tamen praferehantur hora no* 
Burna, utpote plurimu obfervationibm idónea ; raro autem diurna, in 
quibm non apparent , nifi fidera prima magnitudinu , eaque inflar pun- 
Borum albicantium paullo ante vel pojl meridiem^ adeoque difficilim in 
tubo invenienda pqft ejm inverjionem. 

II. Quando poji primam & alteram correBionem adhuc aliqua 
deprehendebatur evagatio Jili horizontalis, indicium erat Jilum hoc veré 
borizontale non e/Je , vel certe lineam fiducia non aquidi fiare ab utra* 
que curforis incifura vel crena , cui cylindrulus alteruter inferi Jblet. 
Quando autem utraque conditio aderat , non Jtne obleéíamento vide* 
bam bori&ontale Jlum femel iterumque pqfl primam & Jecundam ver* 

Jionem 
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Jionem tubi rediré ad Jpeciem aftri culminantis. Erat ñaque cur reffiu 
ficationi buic facillima) atque promptiffima omntno acquiefcerem* Ea~ 
dem enim in decernendo , an linea fiducia (ut pr oficio requiritur) <equi- ^ab. 11. 
difiet a crenis G f &g in Curjore incijis , adeoque ab axibm cilindrulorum Fig-7. 
F 9 f, qtíi cre?m hifce inferuntur , haheri poterat prcecifio , qu¿e per vul* 
gatam metbodúm haberetur a perpendículo congruente duobw limbi pun* 
élk agradu nonagejlmo aqualiter dijjitk , facie limbi divifa primo ad 
orientem , deinde ad occidentem expofita , tuboque albidad¿e ad idem 
aftrum culminan* 9 in utraque pofitione diretlo , fi quadrans nofler con* 
ver ti pojjet. Ñeque tamen diffido quidpiam aptim ad explorandum 
paraílelijmum tubi telefcopici cum radio ingent'u bujwmodi Quadranth 
Jixiab aliu kaberi> aut repertum iri\ utque inapricum brevi producatur 9 
avide cupio. Interim hoc qualecumque inventum examini Jfironomo* 
rum libenter Jubjicio. 

III. Quum pariter pofitionem limbi > pofiquam divifus , & arcui 
Juo rejtítutus fuerat t explorar em , deprebendi punclum gradus 90 a ver* 
ticali linea perpendiculi e centro pendentk , o' 45" ad aujlrum declinare* 
Pqfi biennium mutari debuit fi fluía centralk orichalcica , & examine 
iterum fufcepto conjiitit aujlralem declinationem gradw nonagefimi ad 
integrum minutum excreviffe $ adeoque lineam fiducia altitudines fu* 
pra bori&ontem tantundem vera majores q/iendere. Hoc vitium alicui 
fubfidentia meridiani pariet'u in ejm exficcatione , vel cocblek , limbum 
aliter ac in prima ejm pojttione adftringentibm , vel utrique fimul cau* 
fie , alikque adfcribi poterat» Malui tamen banc ¿equationemunius 
minuti ab obfervatis altitudinibw demere-, quam limbi fitum mutare* 

IV. Divifio limbi confueta ingradm , in decades > & femidecades 
mtnutorum fatk exaéla prodiit. Keliqua divifio in fingula minuta fiuos 
quandoque {inevitabiles fere) contraxit mevos , quos velper afiimatio* 
nem , vel in fubtilioribm obfervationibw ope Micrometri corrigere Jbleo; 
adducendo nempe lineam fiducia ad proximam decadem velfemideca* 
dem , ac reliqua minuta & fecunda exceffus vel defetlus 9 ex indicibut 
Micrometri colligendo. 

V. Limbi par s ínfima B elevata ejl pedibm^i fupra pavimentum, Tab. í. 
proinde Obfervator ad gradus altitudinum 60 ufque ad 75 commode 
Jlat : a 75 o ufque ad ^federe potefl ( ut etiam ad ujum tuhorum mu* 
ralium drcluri, Lyr¿e, Capr¿e, Per/ei, de quibw alibi ) ad altos vero 
gradus infra 60 addita ejl fíala, qua afcenjum fuppeditat. 

VL Tuhrn Albidada cum integro apparatu Micrometri ad femu 
pedem extra limbum protenditur , extra centrum integro pede ufque 
ad objeólivam lentem excurrit* 

% CAPÜT 
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CAPUT IIL 

De horeali Quadrante fixo 

Quadrans hic borealis alteri auftrali fere contiguus eft; unde confequitur cele- 
rem ab hoc ad illum eidem Obfervatori tranfitum dari : duobus autem utro- 
que fimul utentibus eandem ofcíllationum unius penduli numerationem fuffi- 
cere. Quse commoda quum deeííent in occidentali facie parietis meridiani, 
aliaque adeiíent impedimenta, non expediebat illic Quadrantem hunc colloca- 
re ; fed potius , ubi primo fitum ejus affignaveram , fcilicet in boreali ángulo 
areae domeílicae , vel atrii nuper extrafti. 

I i. 

Ba/Is, compdges férrea , tí* Apfdratw Quadrantk 

QUum parietes hujus atrii declinarent 45 gradibus & Meridiano > alius 
in ejüs plano, & fuper antiquo, quod inveneram fundamento, eri- 
gí debuit ad pavimentum ufque paries meridianus , qui firmatn Qua- 
drariíi bafim príeberet. Quia vero líber erat hujus borealis plagae pro- 
ípe&us, íaltem uíque ad coliem Rifenberg didtum , nulla indigebam ele- 
vatione pro Quadrante hoc coüocando , íed potius brevi ícala murali , 
qux infra pavimentum deícenderet j cefíante autem ejus uíu demiíla 
pavimenti parte teófca maneret. 

Latus verticale praecipuum C B D, inquo fiftula centralis orichalci- 
' ca C innititur bafi D, & parieti vetufto C , detinetur quoque a fulcro 
í appofítis ubique lapidibus ad infuílonem plumbi requifítis. Erat 
enim latus hoc mobile in elevationem per cochleas verticales C c, D d> 
&: ad orientem vel occidentem per horizontales alias, priusquam in ver- 
ticali praordinatoque íltu ííio firmaretur. 

Latus alterum verticale g G I innititur in I eidem bafi murali, & 
cum priori conjungitur per infimum brachium D I , perqué dúo alia ho- 
mo ntalia EGF, egj¡ quse íuírinet, dum ab iisdem , & a muralibus 
fulcris f S , V v in vertícali poíkione detinetur. Eadem horizontalia 
brachia G F » gf fulciuntur a verticali fulcro F K, quod per cochleam 
K& protrahi, contrahive poteftj fulciuntur etiam ab obliquo alioQ/¡& 
a férreo Quadrantis arcu A L. Hiíce lateribus, brachiis, aliisque fulcris 
N, 0,R, adítri&us eft ipfe arcus ALM B, obdu&us orichalcico limbo 
externe denticulato , in gradus , & fíngula minuta prima diviíb j prout 
ferebat longitudo radii B C fere 9 pedum , ut priorum Quadrantum. 

Tubus teleícopicus C X ex bracteolis ferréis craílioribus, iisque, 
utefíe íblent, fíanno adferruminatis compaótus, annulis praeterea ori- 
chalcicis in omni junétura munitus, alhidadam conftituit una cum pin- 

nacidii 
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nacidiis objectivo & oculari ,, atque Curíbre confueto ejusdem ftruclu- 
r2e, ut in altero Quadrante auítrali, fed formae minoris. Tubo additum 
eft Micrometrum intra Jimbum Quadrantis, ut figura oftendit, & locus 
objeéfcivx Ientis extra centrum íemipede removetur j adeoque longitu* 
do tubi eft pedum 9 h 

Arcus m B íupra pavimentum elevatur pede li , & adeft utrin- 
que ícabellum , quo tranfítus ínter B & T facilior reddatur. 

Scala , quae infra pavimentum de/cendit , aperitur ad altitudines 
capiendas a gradu 55 uíque ad 92§. primo quidern íedendo in altioribus 
gradibus fcalíe , deinde fiando in gradibus infimis. A gradu 55 ad 35 
Obíervator commode federe poteír,ícamno2graduumadidadjecl:o:de- 
mum a gradu 35 ad initium arcus afcenditur, fcala in hunc uíüm appofita. Tab. IV. 

Alia ícala longior S T in auftrali ángulo atrii prxbet afceníum ad 
exiguum tabulatum fuperius in horizonte E G , quo famulus aícendit, 
utveiticalem meridianam fuperiorem feneítram , vel fupremam in teéto 
inclinatam , vel, prout res exigit, utramque limul aperiat , lampadem 
accendat , & tubi orifícium detegat 5 poftmodum claudat obíervatione 
pera&a. In eodem tabulato famulus ipíe, vel fbcius idoneam flationem 
habet advertendum tubum, eundemque reaptandum, quoties ejus exa- 
men & reclificatio fufcipítur. 

§■ n. 

Pofitio Quairáñik in plano Meridianu 

QUum fulera horizontalia O P, Sj , Vv protrahi, & contrahi poííent, 
. facile intelligitur, quomodo circa verticale latus C B integerQua- 
drans promoveri, aut retrahi potuerit ad orientem, vel occidentem, do- 
ñee Meridiano, aut íaítem verticali próximo congrueretj idque digno- 
lcebatur per coníeníum , vel non nifi modicum diííenílim ab inítru- 
mento culminationum , ad quod Obíervator invigilabat in tranfítu fi- 
deris , & focius ad hunc Quadrantem : nifi quandoque unicus in al- 
terutro notaííet traníitum per extrema dúo fila verticalia , & per mé- 
dium in altero , quod ad hujusmodi examen íufficiens erat ¿ quoniam 
in hujus Quadrantis pofitione planum Meridiani praeciíe attingere mihi 
non propofueram. 

§. III. 

Examen & re&ificatio Tuhi telefcopki. 

RE6ta pofitio hujus tubi íbleteííe auílraIisreípecl;uradíiQuadrantís,íi- 
veline^fiduciae. Quando itaque tubo redto, deinde veríb( immoto 
tamen curíbre ) eadem obíervatur culminantis aftri altitudo , habetur 

Z z paralle- 
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paralleliímus plani dioptrici , & lineae fíduciae , ut in altero Quadrante 
Auftrali oftenfum fuit. Quando autem poft veríionem tubi filum ho- 
rizontale ab aftri ípecie recedit, error inventas eodem plañe modo corri- 
gitur i inverfís tamen íignis additionis , vel íubtra&ionis. Evagatio 
enim fíli horizontalis ad auftrum datsequationemadditivamjad boream 
vero íubtraéftvam , ut figura laminae inciía , & poít tubi veríionem in 
proípectum prodiens oftendit. 

Scholium* 

J.Í^OmmodiJJimaeJl retlificatio hujm tubi per Jiellam polar em K /¡ve a in 
■ extremo cauda Urja minoris i quoniam toto anno mane,aut vejpere, 
velhoris noclurnis videri potefl Jupra, ve/ infra $quin & fupra> £f infra 
polum, & per femiquadrcmtem hora manet parum dijians a filo medio» 

IL AD id prater polar em eligi poterant alia quam plures , quandoque 
fupra , quandoque infra polum , iio£íu vel in crepufculk objer- 
vanda. Praferri vero merebantur dua reliqua majores Ürja minoris r 
utpote non procul a polo , adeoque diutiw intra tubum manentes , & in 
crepufculk abfque lampadu ope con/picúa j deinde irjigniores Urja ma- 
joris, Draconis, Cepbei, Cajjiopea, Perfei &c» 

Aliud quoque per Je prodibat examen ex conjueik diurnk obfervatio* 
nibm , conferendo nempe altitudines eorundem Jiderum hijee quadrantu 
bus, aujlrali & 1 boreali definitas, 

Quoniam enim in utroque numerantur gradm ab horizonte ad vertí» 
cem progrediendo , dúo arcm utriusque Quadr antis , Ji recle dejiniti Junt t 
Jimul additi conficiunt gradus 180. v* gr. 



r auílrali t 90 o 41*1 30" f 

i < 
boreali [89 18 30 { 



Altitudo a Perfei Quadrante j ( { fimul 180 o 



f auílrali r 87 29 f 
Altitudo a Caprse Quadrante < < { fimul 180 o 

[ boreali [ 91 31 l 



f auítrali ("90 44 50 r 

\ { < 

l boreali [89 i? 10 [ 



Altitudo ot Lacertae Quadrante i < < fimul 180 o 



1IL Fateor tamen raro contigijfe altitudines eorundem Jiderum 
per dúos bujmmodi Quadr antes objervarijugiter in minutu fecundk con* 
Jentientes, bujusque corifenjks partem aliquam felici eventui adfcribipo* 
tuiffé, 

SECTIO 
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SECTIO V. 

De Quadmntt ampliato mobilh almque JtmiUbus. 

Quadrantes azimuthales in magna olim, quam profefto merentur, aeflimatione ha- 
biti, & a fummis Aftronomis medii aevi Tychone , Hevelio* aliisque frequen- 
tiffime adhibiti, rarius adhibericoeperuntpoít inventa hodierna horologia, per 
quse demum ltcuit aptius atque facilius uti circulis horariis quam verticalibus* 

Nec minus aliunde ob dúo praefertim obítacula hujusmodi Quadrantum conftru- 
étto negligi potuit. Primo enim exigebatur conftans parallelifmus radii verti- 
calis , difficillime cum Quadrantis circumvolutione > diverfaque inclina tione 
Alhidadae conciliandus. Secundo ftatio fixa & ftabilis affignanda erat hori- 
zontali circulo, fupra quem volubüis Quadrans verticalis nullum in direftione 
Alhidadae inveniret impedimentum ; adeoque machina vel in theca quapiam» 
quae aperiri , vel amoved poílet f cuílodienda erat vel fpeculam requirebat, . 
in circuitufuo mobilem, qualem habuit Hevelius, ut única vel plures ejus fé- 
neilrae ad omnesCoeli plagas convertí poíTent (a) vel feneftrisinítruftam prorfus 
contiguis, & ufque ad verticem fucceflive aperiundis, quali utebatur Norim- 
bergae vir praeftanti íRmus Philippus a Wurzelbau (&) 

Primum ex hiíce obflaculis' adimendum videbatur per írquationem perpendiculi¡ 
fecundum vero per fulcrum mobile íive rotatile ; ita ut Quadrans ad quamli- 
bet fpeculae feneftram poíTet adduci , & in qualibet parte pavimenti , prout 
exigeret obfervatio , conftitüi. Qua utraque additione adhibita Quadrantem 
azimuthalem » vel pene azimuthalem fimplici prseferendum cenfui , quia & le- 
nius circumvolvitur , & fulcro firmius adfaaeret, & minori vel minimae íubeíi 
oicillatioqL 

Porro circulum horizontalem potius ad faciliorem Quadrantis rnoturn, quam ad 
ufum azimuthalium anguforüm adhibui ( quamquam & üli útiles eíle poííint 
ad ílellam diurno tempore inveniendam) nec follicitus fuidemajoriejusdem cir- 
culi radio, fed Quadrantem ipfum ampliandum fufcepi per arcum longiori Al- 
hidadae fuperadditum, ut profpeftus integri Quadrantis oílendit,& ex fequen- Tab * Ia 
ti defcriptione patebit. 

CAPUT I. 

De jlruttura Quadrantis. 

§. I- 

Circulus horizontal^ , M fuperflruBa columna verticales. 

ORbis orichalcicus ORS, /uperne planus , diametrum habet duo 
rumpedum Viennenfium, craífitiem 6 linearum, in limbo & cir- T ^\\ 
ca centrum; ínter hos términos parumper gracilior. 

In medio affiirgit columna orichalcica A B ordinis dorici , ejus- 
que centrum occupat. Baíís externa & cylindrica plano ipíius orbis 

A a inni- 

(a) Jo. Hroelri Machina c&l-ftü líber r. pag. ig/í Gethni 167? fot. 

(¿) Jo. Phil. a WUrztlbau Uranies Noriea ¿ajis áftronom. geograph t fag, 7. Konmkrgá 17 19 foL 
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Fig. i. 



innititur : interna in prifína hexagonale degenerans , craffitiei orbis in 
fímile foramen excavatae iníita eft j pars demum bafis Ínfima, infra 
orbem cylindrica & ípiraiis, excipitur a matrice columnam ipfi orbifir- 
miílime adftringente. Porro columna & orbis ipíi adftri¿fcus fímui tor- 
nan debuerunt , ut columnae axis normalis fíeret ad orbis planum, & a 
verticali Quadrantis radio aequidiftaret. 
Tab. ii. Limbus circuli O R S diviíiis eft in gradus 360, addito arcu gra- 
duum 6 1 límbum percurrente , qui finguios gradus dividit in 60 mi- 
nuta. 

Extremus limbi ambitus denticulatus eft ad uíum rotulas paríter 
denticulares , per cujus rotationem Quadrans verticalis facilius volvitur , 
& in qualibet directione azimuthali ftatuitur. 

i I 

Fukrum Circuli horizontalk. 

C Onftat ex aridis quercus trabeculis : tres ejus partes aequales & fími- 
les ad priíma triangulare convergunt , & íupra ilíud diftenduntur 
in brachia, circulum horizontaiem Iigamentis ferréis communibus adftri- 
¿tum íuftinentia : infra vero divergunt , & in pedes attenuantur , qui 
parumper contrahi , & protrahi poílunt per verticales cochleas a ferréis 
brachiis horizontalibus in ea poíitione detentas. Addita íiint longio- 
ra manubria, quibus facile manus admoventur , oculis interim ad per- 
pendiculum intentis. Verticales has cochleas fulcri poíitionem dirigen- 
tes , non immediate pavimento innituntur , ut plerumque fieri coníue- 
vit , íed iníeruntur matrícibus áptatis infímae tripodi , quae integras ma- 
chinas bafím íuppeditat $ ut tota fimul horizontaliter moveri poíllt, & 
ad quamiibet pavimenti partem facillime adduci per íubjeótas tres ellip- 
íbides rotatiles, furcis adunéis , & circumvolubilibus incluías, qualibus 
majores gravioresque íeilas quandoque inftruuntur. Tres itaque fulcri 
pedes fínguli adhaerent tripodi, nec ab ea dimoveriqueunt,nifi in eleva- 
tionem aut depreffionem. 



Tab. 1. 
Fie.i 



Scholium. 



T^EIiqua fere omnia fequentium mohilium inftrumentorum fulera 

¿ignea funt , & buic pene JImilia. Etji enimb¿ec materia utpote in* 
conflans , incompatla , & fóvigationk incapax , ad ajironomica orga- 
na conficienda inepta jit j adeadem tamen fuflinenda , fulciendaque fuf* 
Jiciens & idónea eji , quantum requintar ,ut attolli , & 1 deprimí pqffint 
atque ad perpendiculum adduci. 

§. IIL 
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§. HL 

Quadrans orichakkw vertkalhs Juper horizoniali Circulo 

IN figura r profertur hujus Quadrantis V Q_C proípe&us anterior. Tab. nr. 
Radius C QJongitudinem habet 30 unciarum pedis Viennenfis j ía- Fig,:c " 
titudo limbi duas continet uncias j craíHties metalli trientem uncise. Tab Ir 

In poítica parte prominet arcus chalybeus limbo & horizontali la- 
teri per cochleas normaliter adftri¿r.us. Armaturae lateris íntermedü 
adftringitur aclavis ílriatis epíftylium L hxmiíphaericae cavitatis , quae 
columnae vertici haemiíphaerice-convexo congruít. Per o epiírylium ver- 
tici columnae impoíitum , íuftinetur integer Quadrans 5 ad A veroalli- 
gatur bafi cylindricas ipfíus columnae , a cujus axe conftanter aequidifta- 
re debet verticalis radius Quadrantis. 

Piinthus orichalcica a plano , quod per axem columnae du£tum 
a limbo Quadrantis aequidiftare concipitur , fe¿ta efl: in duas partes 
EGNÓ,f HI L»quae íimul bafím columnae cylindricam cingendo le- Tab. 11. 
viter ipfi adflringuntur , ne motum Quadrantis impediant j radium au- tlg ' 3 ' 
tem Quadrantis in perpetuo paralleliímo cum axe columnae detineant. 
Pars longior A G adhaeret verticaliter Iateri Quadrantis Ínfimo , cui per 
matrices clavorum AB, CD affixa eft : pars alia brevior F H I L, 
quae amoved poteft , alteri longiori adnedfcitur clavis E F , G H , & a 
matricibus F, H ad conta¿tum cyiindricae bafis compellitur, interpoíi- 
ta lamina elaftica K M , quae friófcionem adimat , motumque integra 
plinthi A H leniorem reddat. Quae ciarius indicantur in fec"Hone hu-Fig.4. 
jusplinthi, columnae, laterisque Quadrantis infimiperaxes clavorum 
concepta. 

In limbo Quadrantis habentur folummodo decades graduum, per Ta b, ni. 
té punófca , quae dividunt arcum Q V , centro C , & radio C V de- Fíg.r 
fcriptum. Gradus — 1 o ? o, I o , 20 &c. íignantur per números — 1 , o¡, 
1 , 2 , 3 , &c» atque in iisdem pundtis fefe interíecant exigui arcus ex 
duobus aliis punctis ejusdem arcus sequidiílantibus du£fci , ut diftin&ius 
appareat punótum propofítae decadis, ad quam linea fíduciae, íive mo- 
bilis Quadrantis radius , fíve alhidada fifti debet. 

Céntrale Quadrantis foramen G in conicam cavitatem expanfum 
axem habet reótum ad planum limbi , quoniam per machínulam ver- 
tebra foramen excavansmovebaturin axe cylindri, redti ad ídem planum. Tab m 
Clavus centralis G C H chalybeus , torno elaboratus ab ínter- Fig.a ' 
media fafcia prominente cylindrica dividitur in duas partes , quarum 
utraque cónica attenuaturin priíma hexagonale, deinde in cylindrum 

A a 2 fpira- 
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Tab. ta. ípiraletn. Parsbrcvior C H inferitur centrali foramini Quadrantis, cui 
Fig. 2. per matricem adftringitur , interjecta lamina circulan concava. Pars 

reliqua & longior C G extra planum Quadrantis prominet aduíum 

Aihidadae. 

Fig. 3. Alius quoque conus truncatus c b eidem centrali foramini C quan- 
doque inferitur , quando uti oportet centro Quadrantis. 

Ad pofticam Quadrantis partem affixa eft fíftula orichalcica paral- 
letelipedse cavitatis P Z,íuperius inferiusque protenfa, ferreisque fulcris 

& 6. X Z , X X, X T , X / utrinque fírmata. Glavus exilis P & fiíum per- 
pendículo íitftinet , & centrum habet in extremitate íui axis correípon- 
dens, laminas in aiiquot minuta divide, &; Ínfimo fiílulae orificio aptatae, 
de qua infra dicendum. 

§• iv. 

Alhidada prolonga , & arcus Alhtíaís fuperadditw. 

"N hujus Quadrantis ítructura praecipue re/piciebatur ad ejus amplia- 
tionem , ut nimirum & radius longior accederet , & arcus huic ra- 
dio reípondens, pars quidem parva Quadrantis eo radio deícripti, íed in- 
tegro Quadranti aequivalens 3 * unde confequeretur I o . diítinctior gra- 
duum divifio , 2 0 . eorundem numeratio infra horizontalem radium , 3 0 . 
applicatio longioris tubi teleícopici, ad obíervationes etiam circumjovia- 
lium idonei. Proinde Alhidada protrahi debuit hinc ultra centrum, il- 
linc ultra limbum Quadrantis , in eaque parte aliud addi centrum , in 
hac alius arcus ex ipíb novo centro deícribi. 
Fí „' 8 ' Ad id vero conítituendus fuit radius K D primarius in plano per 
Quadrantis centrum C duelo, & ad planum Quadrantis recto: deinde 
Aihidadae termini quídam fixi aílignandi erant , in quibus radius ipíe 
primarius K D íubííitui poííet fingulis decadicis Quadrantis radiis , ut 
reliqui gradus & minuta numerarentur in arcu Aihidadae ab extremo 
radii primarii puncto D ad aiium quemlibet radium K E, vel K F, jux- 
ta quem ad objectum collimare contingeret. Ducto enim ex C radio 
parallelo C E , vel C y, qui pariter eandem ad ídem diftans objectum 
dire&ionem habebit , angulum D C E, D Cf. vel D K E , DKF 
metietur idem arcus D E , vel D F. 

Ad id quoque requirebatur Alhidada plañe inflexibiüs, ut in quali- 
bet pofitione verticali, horizontali, vel inclinata, recta D K conílans ma- 
ne ret in planis per eadem puncta D, K,& per axem Quadrantis ductis. 
Sed etiam evitanda erat nimia gravitas , qualis fuifíet integras malíae me- 
tallicae ejus latitudinis , & craífitiei , quse flexioni refífteret. Aptas 

. itaque 
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ita que ad id inveni virgas chalybeas DK,EK,DE,IK,M M,mal- Tab. i 
leo abunde ííibaélas, in ffguram íe&oris compactas, & ab interjeófcis ful- Flg & 2 ' 
cris L /, partim adferruminatis , partim per clavos adftri&is, in eodem Tab. m. 
ftatu detentas. Fi £*8- 

Centrum arcus Alhidads fuperadditi^ ejwdemque arcus 

EXtrema pars Alhidadx ultra Iimbum Quadrantis excurrens , coni- 
ce perforata eft in K , axe foraminis ad planum Quadrantis re¿k>, Fig. 4. 
Conus orichalcicus K k huic immeríüs fbramini, aíílgnat in K centrum 
arcui DEe refpondens. Alius quoque conus priori aequalis , eidem fbra- Fl S-S- 
mini aptatur ad uíum perpendiculi , e prominente cylindrulo k demiífi. 

Sed axis K k, fbramini & clavo communis, re¿fcus exigebatur ad 
planum Quadrantis. ¡taque inquirendum erat, an dúo perpendicula , de- 
miña utrinqué áb extremitatibus ejusdem clavi K k , congruerent extre- 
mis pundis axeos clavi alterius C G , & an in eodem verticali plano ja- 
cerent axes utriusque foraminis C &: K. Quia enim aliunde conftabat 
axem clavi centralis G G re£fcum eñe ad planum Quadrantis, talis quo- 
que invenienda erat pofitio clavi alterius K L 

Arcus orichalcicus D E,cujus ktitudo 2 unciarum, craflities to- 
tidem linearum , longitudo 22 graduum, quinqué adhseret laminis, quae 
transveríalibus & extremis Alhidadre partibus fie adftringuntur , ut & 
promoved & retrahi poíílnt , adducique ad planum a Quadrantis lim- 
bo aequidiftans. In poftica facie munitus eft alio arcu chalybeo. 

In limbo hujus arcus ducti funt conílieti undecim concentrici ; ex- 
ternus nempe, radio 6 pedum Viennenfium; interni autem reliqui radio 
fucceílive decreícente, pro ut exigebat diftantia primi arcus ab ultimo, 
unciae i¿ fere. Radius enim major íumebatur 72790 j minor autem 
71400 partium Scalas quadracae orichalcicae , in qua pes Mediolanenfis 
oecadicus ( ad Vienneníem communem íe habens ut 100 ad 119 ) in 
10000 partes diviíus eft. Ex hacradii menfura eliciebantur partes 12688 
pro chorda 10 o arcus externi: 63^0 pro chorda 5 0 . 2541 pro chorda 2 0 : 
1271 pro chorda I o , & 212 pro chorda 10' . Ducíis denique trans- 
veríalibus prodibat divifio limbi hujus in fingula minuta. 

Exterior limbi margo denticulatus eft ad uíiim Curíbris infra de- 
ícribendi ; ' margini autem interno inciía íunt haec verba: 

In limbo hujus arcus numerantur reliqui gradus & mi m 
ñuta ultra decades Quadrantis. 

B b §. VI. 
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§. vi. 

Jpplicatio Alhidadó. 

Tab. OI, TT Adius Alhidadae prímarius D C K in plano per axes utriusque cía. 

Fig- 8- XV vi centralis C & K , alteri cuicunque Quadrantis radio decadico 
C 9, C 8, C 7 &c. fubfíituendus erat 5 adeoque Alhidada mobilis cir- 
ca centrum C, eidemque aliigata , fifti debebat ad fíngulas decades in 
Quadrantis plano fígnatas, plano axiumC & K traníeunte perpunéhim 
decadis propoíitae , v. g. nonae, oéfovae , íeptimae , cui applicanda foret 
Alhidada & in hac pofítione firmanda. 

Proinde partibus Alhidadae limbo adjacentibus lamina orichal- 
cica craílior íubjíci affigique debuit , & fímul cum limbo perfórari ñor- 
malitcr in punéris H, h, quorum bina íibi invicem reípondentia, con- 
gruo numero dif rinda, fpecfcant ad decadem ejusdem notae ; ita quoque 
dúo claviculi laniinam iimul ac limbum pervadentes , firmant pofítio- 
nem Alhidadae refpe&u limbi , & inde amotam , quotiescunque opus 
fuerit, ad eandem reducunt. 

Per feneftellam Alhidadae, in V patentem, apparet in limbo Qua- 
drantis puníbum propoíitae decadis, & íilum, feneftellae orificio interiori 
appoíitum, quod pars eñe debet radiiD K, vel íaltemin plano ejusdem 
radü ad limbum normali. 

Scholium h 

Tab. ni. 1/ APpIicabatur Alhidada verticali Quadrantis radio C 9 , congruente 
F»g. 7- p er p en di cu l 0 j n f m Jijlula linea P p C qua prim adduBa erat ad 

parallelifmum radié C9) dum alterum s quodpendebat ín Alhidada 9 con- 
grueret linea K D. Deinde ¡amina H n in hac pojitione jirmata , ipji- 
que limbo immobiliter adharens , perforabatur Jimul cum limbo , & infU 
xis clavicula refpiciehatur adutrumque perpendiculum , ut conftaret, an 
reéfa foret pojitio linea D K , velad quamnam partem detorquenda 
per contrariam foraminum in limbo in lamina promotionem. Quia 
vero ampliábantur for amina 9 juvabat claviculos iis infigendos^ cónicos 
potim qüam cylindricos ejje. 

2° Eadem manente verticali pojitione linea D K , adducebatur 
Jilum Alhidada {utrinquemobile per circumvolutionemalterutriw clavu 
culi 9 orificio fenejieüa appq/iti, vel utriusque) ad punÜum decadis nona t 
ut congrueret radio D K. 

3. 0 Promovebatur Alhidada deinde ad decadem contiguam , ut 
Jilum Jive linea Jiducia , puntfo decadis oclava infifteret , Jirmataque 

lamino, 
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lamina H h, nova jiebant foramina decadi oBavae rejpondentia , & itár&b. til 
porro reliqua ufque ad gradum o. Fig.7» 

Scholium II. 

TTsEc autem ordinatio foraminum, etji omnis circumjpeBio accejjiffet y 
non adeo integra videri poterat, ut omittendaforet reclificatio infra 
exponenda, 

Scholium IIL 

TpT 'quamvu arbitraria forent,autindeterminatalocaforaminumi ali* 
+—* qua tomen preemittenda fuit dijlributio, ut aliquorum nimia vitare* 
tur vtcinia, ■& quandoque coincidentia, 

$ v 1 

11 fus dlhidadd. 

MOvetur haec Alhidada circa centrum Quadrantis, & integrum ejus 
limbum percurrit,ad omnes decades graduum elevandavel depri. 
menda. Siftitur quoque fixa in eodem limbo , uni vel alterí decadi 
appJicata. Ut mobilis, nomen Alhidadac retinet; ut flabilis & íiio cen- 
tro, arcu radiisque infignita, íeclor efl majoris Quadrantis , ad quem 
noííer minor fuit ampliandus. 

Quando enim propofítae decadi , v. g. íextae applicatur, eodem ^ab r. 
plañe modo & in eadem meníura indicat altitudinis ángulos a 40 o ufque Fig.2. 
ad 62° afcendentes , *ac fí adeñet integer Quadrans radii D K. Tubus 
vero telefcopicus K E mobilis circa centrum K , & una cum Curíbre 
ipíi adftri&o arcum DEí percurrens , íícque ad objectum dirigibiJis , 
officium praeftat communis Alhidadae , huic íectori vel Quadranti am- 
pliato appofltae. 

Sit enim obje&um primo in linea re ¿la D K , íive in radio 6o" 
indefinite producto , paíet ejus elevationem viíam íupra horizontem 
fore praeciíe 60 o . 

Sit fecundo infra lineam DK , v* g. in linea K E, quíe arcum íe- 
cat íupra D ? * itaque decadi , cui proxime íubeír. linea K E , vel K e, ni- 
mirum quintas vel quartae 7 addendi eruntreliqui gradus in arcu DEí 
numerata. 

Sit tertio objeclium íupra lineam D K j adeoque curíbr indicet 
gradus aliquot infra D. Patet rurfus hos addendos fbre gradibus 60 &c. 
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Scholium I. 

Tab. i. f^Ommoda bujus ampliationk eximia Junt. i.° enim arcm D E pau- 
Fig.2. v/ comm graduum ¿equivale? arcui 90 graduum ¡ & uni vel alteri ele- 
vationi applicatw idem praflat , quod ab integro Quadrante prajlari 

pojfet. 2.° Curjbr tubum Jive Albidadam dirigens , arcum rejpeBu 
Quadrantk inverfum , atque Obfcrvatork ocuío proximum percurrens, 

facilioris & promptioris eji ufw , quia manm commode admoveri potefi 
manubrio Curfork, & ocultis line¿e fiducia gradum indicantu Contra 

Ji divijio graduum bahetur in limbo Quadrantk erecli ( ut in pleruque 
A&imuthalibw Jicri confuevit ) Albidada limbum percurrens ¡funibw 
& rotulis fujlinenda ejl , & ad injfeclionem indicis graduumque nume- 
rationem adbibenda femper efl fcala , qua in ufu nojirt arcm necejfaria 
noneJl 9 niji ad obfervandm ekvationes bori&onti contiguas , & adinfi* 
mam velad penukimam applicationem Albidada pertinentes. 

Scholium IL 

"\7£wo autem, ut opinor , objiciet angulum in K externum 9 majorem 
' interno C , non ignorans bujwmodi organa dirigí ad objetla coele* 
ftia , Jive remotísima, non ad terreflria, eaque propinqua. Quu enim 
deobfervata v.g. Solis,autJideris altitudine Jcrupulq/e quareret, in pri- 
mane aut fecunda contignatione defumpta fuerit ,Jzve in alta furris cujus* 
piamjlatione ,vel ad ejm bafim$ quafi vero inaqualis ahitado ftationum 
in eadem verticali linea quidquam fenjtbile ad variationem anguli con- 
ferré pojfet ? Linea enim C K pedum 44 nullam fere veltam exiguam 
rationem babet ad femidiametrum Tel/uris, ut ob/eclum f única Teiluris 
femidiametro remotum , vifumque in C, & K, in ángulo quamvis má- 
ximo Jtve 10 graduum, fupra vel infra reéhm C K indefinite produ- 
cíame infenjibilem parallaxin babet "et, nempe differentiam angulorum in 
C & K , Jiquidem minorem minuto tertioj adeoque in multo majoribm 
planetarum Jiderumque diflantiis eadem angulorum inaqualiiat pror- 
Jm evanefcit. 

§. VIII. 

jEquatio perpendiculi. 

ALhidada íemper occupat ccntrum Quadrantis, & quandoque obtc- 
git limbi partem íupremam*, quando nempe decadi nonae applica- 
tur; ideo perpendiculum transferri debuit in fíftuiam, pro ejus ufu cu- 
ftodiaque Quadranti appoíitam. 

W»i\ovV&- ; .Quia 
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Quia vero Quadrans,dum circumvolvitur, afitu ílio verticaíi ple- 
rumque recedit, ñeque vacat ad iliumreípicere, ñeque, pro ut res exigit, 
prompte reftituere ( íuíficit autem praecife cognofcere, quantum vertica- 
lis radius , & quorfum decünet , eamque diflerentiam addere vel íiibtra- 
here ) cogitandum fuit de commoda hujus aberrationis meníura $ quse 
quamvis ad Quadrantem potius quam ad perpendiculum ípe<?cet , quia 
tamen a linea quadam fíabili ufque ad perpendiculum in fiftula pendens 
numeranda erat, non incongrue vocari potuit aquatio perpendiculi, 

I o . Clavus itaque teres & exilis p, íummitati fíftulae adírri£bus, Tab m 
centrum babet exftans in p , in extremitate coJli ílii longioris & cyiin- Fig.7. ' 
drici, a quo pendet perpendiculum^? * laxiore nodo demiííum. 

2 o . Infimo üftulx orificio adje¿ta eíl lamina S D,ad utramque Tab Ir 
partem parumper mobilis per duas horizontales cochleas F , G (íupe- Fig. 3. 
riorem unam, alteram inferiorem) utrumque fiftulae latus , & doríum 
laminas pervadentes , ut linea media verticalis B C hujus laminae reapíe 
verticalis exiftat, & íta diíponi queat, ut coníiftenti perpendículo con- 
gruat, quando Quadrans verticalem fítum obtinet; quando nempe ab- 
íente Alhidada perpendiculum a limbi punóto verticaü íive 90 o demit 
fum congruit ipil centro Quadrantis. 

3 0 . Lamina S D in ea pofitione manens diviía fuit per undecim 
arcus concéntricos, radio 6 pedum deícriptos , ut per transveríales lineas 
B D , B E uterque arcus CD , C E 10' in íinguia minuta prima dividí 
poííet, additis in fronte litteris A ad dexteram, S ad ílniftram additio- 
nem & fubtracTúonem indicantibus. Hax itaque lamina continet 
aequationes, a perpendículo defínitas, pro ut illud hanc vel iilam trans- 
verfalem íecat in puncho deviationis obfervata?. 

IpaK IX. : ^-^K^S;^ 

SeBom Jlhidaáa telefcopka. 

ALhidada prolonga Quadranti appíicata , deinceps confideratur ut 
íettor majoris Quadrantis. Huic íectori aptata eft Alhidada , 
ut in praecedentibus fixis Quadrantibus. Conftat enim tubo teleíco- 
pico, qui movetur circa centrum íectoris, & Curíbre, qui ipíi tubo 
adñriótus percurrit arcum íive limbum ejusdem íectoris , ope ma- 
nubrii fuo tympano inftru¿li. 

In hujus Alhidadae ftructura reípiciebatur ad facillimam & celler- 
rimam ejus reófcificationem $ quare annulo A K R k , qui Se tubum 
teleícopicum orichalcicum cingit, & centro íectoris alligat, adferrumi- Tab IV 
nati funt ín dire&ione horizontalis diametri dúo coni chaíybei Kh 9 Á¿ F¿ 

C c ' Sccir- 
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Se circa communem axem L / tornati, u£ proríiisaequales Se fimiles fíe. 
rent,ac fíftula: céntrali congruerent. Proinde alterutro eorum eidem cen- 
trali íiftulx infito, Se a matrice fuá leniter adftricto, u£ una cum ipíb 
tubomoveri poílit, axis L / conftanter iníiírit centro íectoris , Se re- 
¿fcus manet ad arcus limbum, qui a Quadrantis plano aequidiíkt. 

Pars ínfima tubi a latiore annulo cin&a , curíbri adíiringitur, Se 
cum ipíb limbum percurrit. Latior hic cinguíus includitur duabus la- 
minis parallelis , ipíi coníblidatis , Se quandam veJuti capíuiam compo- 
nentibus, quarum alterutra curíbri adhaeret. In medio utriusque lami- 
nas prominent aequales chalybei cylindruli , ut in capíuJa tubi mobilis 
in Quadrante altero auítrali fixo. (a) Quia vero tubus hic Se centrum íe- 
¿"fcoris & radium ejus mobilem obtegit ¿ adeoque alteruter cylindrulus 
fab iv i° cum 0CCU P at Jineae fíduciae , única fufficit in curíbre crenula G , five 
Fíg* i. * foramen pro utroque cylindrulo F Se f, Ipía vero linea fiducias 
dupla poni debuit, Se una promoveri, altera retrahi ad gradum utrin- 
que diítantem , adhibita aequatione additiva,íl fílum íuperius aípicitur, 
íubtradtiva, ÍI ípe&atur inferius. 

Reóta poíitio filorum Curíbris, five utriusque lineas fiduciae facil- 
lime haberi poterat , quum ipía lila utrinque tantillum eifént mobiíiaj 
adeoque crena G vel ejus centro (amoto tubo ) congruente lineae cujus- 
piam gradus in limbo du&ae , utrumque fílum adduceretur ad lineam 
proximi gradus. 

COROLLARIUM. * 

QUoniam utriusque centralis coni communis axis L /, & cylindru- 
lorum quoque axis communis F f 9 per conírru¿r.íonem in eodem 
íiint plano, ad limbum íectoris recto, patet etiam planum dioptrícum 
tubi teleícopici pon; hujus mverfionem, ipíb in plano repertum iri, vel 
ab eo aequidiftansj aut certe fimiliter convergens, five divergens j adeo- 
que inventa evagatio fili horizontalis eodem modo examinan Se cor- 
rigi poteíl , ut in deferiptione Quadrantis alterius auftralis fixi expofí- 
tum fuit. (b) 

00 Supra M> U* SeB. ¡y. pag. 8a. n°> 4. 
(i) Loco chato, pag. 86. 
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CAPUT II. 

De vario examine ac reñijicatione QuaArantis & 

JeSorfa ipfi appiicati , atque tubifeBori adpofitu 

§. i. 

Examen áivifionk In limbo Quadrantit. 

UNicus ex centro Quadrantis in ejus limbo ductus eít arcus 5 tres au- 
tem circini ad ejus diviíionem fuerunt adhibiti , íinguli ex virga 
férrea , & utrinque cúípide chalybea & ad virgam normali confiantes: 
primus nempe pro radio & chorda graduum 6o, íecundus pro 30 , ter- 
tius pro 10 gradibus. Simplex haec divifio cum attentione debita &; 
circumfpeclüone perada non alio indígebat examine, niíi quod ipíi tres 
circini fubire poterant. 

. Ulterius tamen inquirebam in genuinam pofítionem puncli ver- 
ticalisfivecp 0 . 

Erat enim Quadrans V C Qjn fitu fuo recio, trabi verticali ad.Tab.iV. 
írriclus , 8c circa horizontalem axem centri C mobilis, radio C V Flg ' a ' 
sequidiftante a perpendiculo,quod in íua fiítula pendens, lineae medís íl- 
ve verticali in aequationis lamina congruebat. E K tubus Alhidadae, 
five dioptra teleícopicaejusdem tubi, ad objeclsum quaíecumque directa: 
Q_R linea fíduciae utcunque diípofita , & puncho Q^nimirum o° inii- 
ílens. 

Erat deinde idem Quadrans circa horizontalem axem inveríus, Fíg.3. 
ita ut punctum Qdeícenderet ad imam fui depreííionem in q infra hori- 
zontem centri C , quod quidem dignoícebatur ex perpendículo quie- 
ícente in linea d p paralleia radio C q. Itaque tubo E K priírinae fuae 
direótioni reflituto , quum linea fíduciae congrueret punclúo y , confía- Fí g* a * 
bat utrumque angulum V C Q_, Q^Ci; íubtendi abeodem arcu VQ¿ & 
adeoque utrumque re&um eííe , proinde arcum V Q_pneciíe gra- 
duum 90. 

COROLL ARIUM 
I."VTOn refert,an obje&um , quod in tubo apparet , in ipíb fit hori- 
JL 1 zonte , an fupra vel infra horizontem , & in quanam ab hori- 
zonte diftantia, dummodo clare diítinfteque videatur. 

Ií. Ñeque requiritur Quadrantem circa verticalem axem per 
integrum íemicirculum volvi, ut Iimbus ejus obvertatur ad partes hori- 
zontis oppofitas \ eodem enim modo duplicatur error, quicunque fue- 
rit, etiam íi Iimbus in eodem plano verticali permaneat , íupra Se infra 

C c 2 hori 
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horizontem extenfb. Sit v. g. arcus V QM Quadrante major, adeo- 
Fig.a. que pun¿tum o" infra horizontem C Q¿ punclum vero 90 o uve v, fupra 
horizontem in fecunda vel invería ejus pofítione. Quam ob rem linea 
4ioptrae E K in eodem íitu manente, diftantia prima lineae fíduciae agra- 
du o, five arcus I QM major erit diftantia fecunda I «y, earumque dif- 
ferentía Mu íecabitur a linea horizontali C Qjn Q;_ Eíl autem error 
divifionis QM per exceíTumj quare duplicatur in arcu M v. 

Scholium. { ' 

PMterum cornmendanda eft ofaoerjio Quadrantk ad partes oppofitm fa- 
ciei limbt divijí , quando idem radim C V confiitui dehet in fupre- 
ma ínfima parte linea vertica/k V C Q^, ut nempe in utraque poji- 
tione Quadrantk uti liceat eadem jijlula perpendiculi , reéla Jci/icet, 
inverfa. 

| II. 

jípparatur ad Examen chordd 10. graiuum in arcu feSom. 

IN vicinía domeítici parietis interni du&a erat horízontalis linea C G, 
w continens 550920 partículas fcalae íupra memoratae,(#)quarum 72790 
Kg. i. continentur in radio K D. In C aptatafuerat verticali trabififtula cónica, 
cujus axis horízontalis & re&us ad lineamC G. In G linea horízonta- 
lis terminata eratafíftula férrea verticali A B, afExa parieti contiguo, & 
adpriorem normali. Aliquot ex punéfeis intermediis,ad menfuram linea! 
CG, idoneis confhtuebanturin mutulis lapidéis M, M, muro appofitis, 
aliisque in fulcris, quae ita diíponebantur , ut eorum diftantia longitudi- 
nem virgae decempedalis vel partium 100000 noítras ícak non excede- 
ret , earundem direófcionem decernente libelia horizontali Jongioris per- 
pendiculi, per dioptram ejus telefcopicam lineae C G applicatam. 

In praedi&a fiítula férrea verticali A B a puncho G , in quo lineas 
horizontali occurrit, habebantur íupra & infra lineae G A , G B aequa- 
les, partium 48200 ejusdem fcalae , tangentibus graduum 5, radio- 
que G C 550920 reípondentes. Reótae itaque vifuales ACBC, 
utpote íecantes , in C angulum comprehendunt io\ ab horizontali 
linea five ab ipíb radio bifariam íectum. Hoc ángulo utebar ad 
examinandas decades graduum in circulis, íemicirculis , quadrantibus, 
aut arcubus divifis aut dividendis. Centro fiquidem arcus examinan- 
di vertici hujus anguli appíicato , lineae redbe vel radii per puncta deca- 
dis examinandae protra&i congruere debent íecantibus anguli A C B. 
Quia vero a centro inítrumenti cujuspam, vel arcus vertici hu- 
jus 

00 Ptifr 9 1' §• V' fabfamu 
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jus anguli applicato, non alia; per extrema puncta decadis examinando 
duci poífunt Unese rectas , nifi vifíiales , & quidem per dioptras teJeíco- 
picas , ne reóta earum pofitio íüpponi debeat ( quae vix conftans habe- 
ri poííet , quia locus imaginis , aut fili dioptríci removendus eft a lente 
objetiva , vel hax ab illa verfus objeffcum retrahenda ) res eo perdu- 
cenda erat , ut etiam per dioptram male diípofítam , & a linea fíduciae 
quomodocumque deviantem, íüíceptum examen perfici poííet. Itaque 
praemitti debuit fequens 

THEOREMA. 

Círca ifofcelis trian?;uli A C B verticem C deícripto circulo quolibet fab. W 
DEGH, fi ad illum ducantur a puncéis A, B, five a terminis ba- %*• 
feos A B tangentes A F D , B E F íe interiorantes in F , íupra vel infra 
centrum C , angulus A F B coníhns erit , & íemper aequalis ángulo 
ACB. 

DEMONSTRATIO. 

DUctis a centro C ad pun¿ta contraékium D, E radiis CD,CE, 
fient triangula A C D, B C E aequalia, & anguius A C D xqua- 
lis ángulo BCÉ : itaque ablato communi A C E , reliquus DCE 
arquatur reliquo A C B. In quadrilatero autem DCEF dúo anguli 
D C E , D FE aequantur duobus recéis, nempe duobus A F L, A FE, 
adeoque ablatis íequalibus ad verticem oppofitis A F L, D F E, rema- 
nent AFB.&DCE, five ACB aequales. 

CORO LL ARIUM. 
I. /^VUanivis dioptra teleícopica F A» F B diftet a centro C ; idem ta- 
vX. men elicietur angulus A F B, utpote ángulo ACB aequalis. 

II. Quamvis etiam dioptra diftet a linea fiducise G P » vel C Q£ Fg. 3. 
idem tamen invenitur arcus P Q* Diftet enim dioptra F A , vel F B 
ípatio AP, vel QJ3 , addito arcu communi P B , fient arcus AB, 
P Q axiuales. 

H §. m 

Examen, 

IN Fig. 4. oílenditur Seclor innixus fulcris,&: trabeculis verticaíibus 
adítri&us , ut in verticali plano conftitueretur arcus examinan dus 
DE, & tubus dioptricus eundem percurrens, a plano muralis anguli 
non declinaret. 

i.° Itaque Curlbris Índice alterutri lineae decadicae , five anguli Tab v 
10° aptato , centroque arcus ad aífignatum ejus Iocum íeu verticem an- F; g .' ¿ 
guli muralis addu&o, tamdiu eievabatur Se¿tor, aut deprimebatur per 
cochleas utriusque fulcri, doñee dioptra teleícopica extremum punéfcum 
tangentis muralis attingeret , ficque latus unum anguli examinandi uni 
lateri anguli muralis congrueret. 

D d a.° Al- 
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a.° Alhidada in hac poíltione relicta , tuboque telefcopico ad 
aliud tangentis muralis extremum punclium promoto , ex inípectione 
indicis judicari poterat de coincidentia dati anguíi cum murali : nenipe 
de vera veí errónea hujus arcus meníura , quae, boc examine pluries re* 
petito, praeciíe prodiit lo. 0 nec divería inventa fuit in arcu Quadrantis 
verticalis , qui hoc major eft , & in aliis arcubus ad minora inítrumen- 
ta ípeólantibus. 

Scholium. 

Tab v ^ ÁT prius pofítionem alligaveram linea Secloris parieti appojita, ad 
Fig',4." quam direcla erat mobtlis dioptra telefcopica tubi minoris t v ap- 

plicati arcui Secloris , eique adftricli , per quem exploran pqffht pqfitio 
Secloris. Omnis enim ejusmotusfupra vel infra borizo?item, direclionem 
tubi exploratoris necejfario elévate aut deprimit; motus autem hori&on- 
talis centrum Secloris promovet aut retrahit a loco ipji qffignato, in quo 
muñere fupponitur. 

IL Patet autem vitra tubi telefcopici permutanda fuijfe , ohje* 
clivo nempe ad arcus viciniam , & oculari ad centri partes translato. 
Patet infuper ocular e magis removeri debuiffe, ut fpecies objecít contigui 
& quidemminutijjimi {utpote line¿e) dijlinclior appareret 7 tele/copio fere 
in microfcopium degenerante $ bacque diflinclio & claritas ¿equivalent 
majori , qü¿e. caterum commendari Jolet , objeéíi dijlantia. 

IlL Et quoniam Micrometrum aderat ,faci/Jima erat ultima con* 
Jlitutio Secloris , pojlquam proxime di/pojlta fuerat per motus utriusque 
fulcrt. Enim vero negleclo fixo £g bori&ontali filo Micrometri> mobi* 
le alterum ipjt fubftituebatur , ad fyeciem objecli adducendum. 

§. IV. 

Examen & re&ificatio applicationk SeBom ad Jingulas 

Quadrantis decades. 

Tab. VI, T)Oft arcum Se&oris examinandaeratipfíus integri Seótoris applicatio, 
Fig. 1. Xut innoteíceret, an radius ejus primarius punáis decadicis limbi Qua- 
drantis apte congrueret : nempe an pundh eadem recle diipofíta fb- 
rent , & an radii prímarii poíitio praeciíe 10 gradibus in íucceílivis ap- 
plicationibus promoveretur. Prima, íeu verticalis applicatio jarn redti- 
ficata erat, coníentientibus perpendiculis & in Hítala Quadrantis, 8c in Se- 
¿toris arcu pendentibus. Dabantur itaque diftantiae tam centri externi 
K » quam punóti D in extremitate radii SecTioris , a puncéis aliarum de- 
cadum 5 adeoque applicando Alhidadam alteri cuicunque decadi, v. gr. 
íextae juxta radium RC G, punótaK tranfeunte ad R, &D ad G, di- 
flan- 
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ftantiae K 5, R 2 , R 10 inveniebantur aequales: íta quoque G 2 , G 10, T>b. vt. 
aliaeque confímiles prodibant sequales, vel ad aequalitatem redigebantur. Fi§ * Is 

Sed quamvis etiam foramina , quae ad Sectoris applicationem in- 
íerviunt, tam exaóte íibi reíponderent, utfilumin Sectoris feneftella 
protenfum , & partem radii primarií conftituens , in appiicatione ver- 
ticali ad pun£fcum 90 o adductum , reliquis quoque graduum decadibus 
in íequentibus aliis applicationibus congrueret j parva tamen Quadran- 
tis menííira non fufficiebat hujusmodi applicationibus examinandis , íed 
aliud ineundum erat examen per obje&a ítabilia , & a Quadrante infi- 
gniter diffita. 

i.° Itaque Quadrans QjC R horizontaliter pofitus, fulcro cui- 
piam triangulan F O G innixus , ita cum ipíb moveri poterat circa G Flg ' & * 
íiiper ampliore ac firma tabula T X, ut limbus QRad horizontale pla- 
num adduceretur per cochleas fulcro appofitas , pariterque per Qua- 
drantis motum circa íiium centrum radii omnes decadici C 9 , C 8, 
C7 &c. dirigí poííent, ad dúo quaepiam remota objeclia, viíibilia per 
unam Specube feneftram. 

2° Dúo eIigebanturobje¿fca A&B, fere horizontalia, Be a Spe- 
cula íatis diííita, quorum diftantia viía, vel angulus A C B efiet 10 gra- 
duum, vel non muítum differret. A erat latus extremum turris qua- 
drangularis in pago extra Suburbia 5 B vero latus verticaJe caminí in 
extremo Suburbio, & angulus A CB 9 0 58'. 

3. 0 Quadrante horizontaliter poíito , ejusque centro C fixo ma- 
néate in eodem pun£to, in quo fuerat centrum Sectoris pro dimenfione 
anguli A G B , dirigebatur primo ad obje&um A radius C 9, íive ipil 
congruens radius primarius Seéfcoris , decadi nonas jam applicati. 

4. 0 Priusquam converteretur Seótor veríus obje&um B, alligan- 
da erat pofítio Quadrantis per minorem tubum , compagi Quadrantis 
firme adírri&um , directa ejus dioptra teleícopica ad obje&um aliquod 
aptum. Proinde ad hunc ufum commodus mihi erat alius minor Sector, 
utpote quo firmato , mobilis ejus tubus ad latiorem campum excurreret. 

5. 0 Deinde promovebatur Sector ad decadem oclavam, ut ra- 
dius primarius radio C 8 congrüeret , & poftquam conftiterat ex im- 
mutata dire&ione tubi exploratoris , Quadrantem a íua pofítione non 
receíTiíle, dirigebatur ad objedum B Sectoris Alhidada ,* tum ex índice 
Curíbris apparebat, an angulus 9 C 8 aequaretur prius invento A C B, 
vel quantum ab eo diflerret , & an per exceüum , vel per defe&um. 

6.° Ita quoque addu&o radio C 8 ad Iineam C A , & ruríus al- 
ligata poíitione Quadrantis , applicabatur Alhidada radio C 7 pro exa- 
mine anguli 8 C 7, & ita porro. 

D d 2 Scholium, 
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Scholium. 

CUia vero moleftum, imo difficillimum erat Quadrantem circa cen* 
trum C ita moveré atque Jiatuere, ut radim Seéíoris primar im Ji- 
ve decadicw , preecife tender et ad ' objeéíum A , utebar radio mobiii, & 
a decadico utcunque deviante. Nimirum direélo radio decadico ad vi- 
ciniam objeóíi A , Jirmatoque Quadrante y nec non ejm pojitione alligata> 
dirigehatur ad A dioptra mobilis telefcopica, notando deviationem indick 
ad dexteram per Jignum — )r , ad /inijtram per Jignum — . Contra ve- 
ro quum diretlm ejjet radtm decadicm adviciniam objecíi B 9 £f' radius 
mobihad B 9 deviatio indich ad dexteram notanda erat per Jignum— % 
ad Jtniflram per Jignum *-f- . 

§. v. 

Examen & reSificatio Albidadá tekfcopkd. 

TUbus orichalcicus hujus Alhidadae , longitudinem habens pedum 
Viennenfium 6 i , conftat duabus partibus invicem adferrumina- 
tis , quarum ínfima & brevior & latior eft ¿ ut majorem Micrometro 
campum relinquat. Tubi orificiis inductae íunt breviores fiftuke , intra 
tubum mobiles, una pro lente obje¿tiva ííipra centrum incluía, & alte- 
ra pro Micrometri capfula extra limbum appofita* 

1. a Hujus capíuke pofitio (per quam fila , quae horizontalia di- 
cuntur, veré forent horizontalia ) íuum examen íubibat in fingulis ob- 
íervatis aflrorum culminationibus. Harum momenta Se altitudines 
quum innoteícerent , Obíervatori vacabat Quadrantem & in Meridia- 
no, & ad perpendiculum ftatuere , fíderisque appuiíum expeórare, do- 
ñee Socius in tubo fixi Quadrantis contigui , ejusdem culminationis ini- 
tium obíervaret. Tune, aítri ípecie in tubo apparente , corrigi poterat 
deviatio fili horizontalis a íemita ejusdem ípeciei, pofíquam a medio 
verticali filo receñerat, quoniam per tympanum , rota* ( ut ajunt ) 
corónate , circumvolvitur Micrometri capfula ( ut quavis hora 
fílum quodlibet adduci poiíit ad parallelum üderis ) índex vero exilis 
orificio tubi additus indicat in ipfa rota coronata horizontaíem Micro- 
metri poíitum, qui ad definiendas altitudines apprime requiritur. 

2. ° Ita quoque per aftrum culminans , cujus fpeeies apparet in 
tubo & recto & inveríb , dignoícitur pofitio apta , vel errónea plani 
dioptrici , eodemque fere modo corrigitur ut íupra in Quadrante fi- 
xo (a). Poftquam enim appulít aftrum ad primum verticale filum', 

paullo 

(a) Lib. 11. SeEtia IV. fag. 3y. 
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paulló ante íiiam culminationem capitur ejus altitudo , aequatione per- 
pendiculi , il quae fuerit , non negle¿fca : vel íaltem a íbcio notatur de- 
viatio perpendiculi,ejusque titulus additionis, vel íubtracliionis, & pto- 
tinus Guríbr in limbo firmatur. Mox adjuvante íbcio tubus inverti- 
tur, & Curíbri ruríus adítringitur : tum reípicitur ad perpendiculum^ 
quod fí eidem punéfco congruerit 9 altitudo prodibit priori sequalis , adeo- 
que habebitur verificatio quíefita $ íi vero perpendiculum diveríb pun- 
cho congruerit, dimidium hujus difíerentiaedabit meníüram ejus aberra- 
tionis , corrigendas per elevationem aut depreffionem fili horizontalis 
dioptrici. 

3." Tutius tamen atque commodíus hoc examen íuícipítur diur* 
no tempore per quodvis ftabile obje$um íatis diftans & diírindte con- 
ípicuum , qualiaíunc turrium faftigia, latera feneftrarum , anguli aedi- 
ficiorum , vel hiíee fimilia. Sector namque a Quadrante amovetur , & 
fulcris idoneisitafirmatur, utejus planüm fiathorizontale, vel alteri con- 
gruat , ad horizontem quomodocunque inclinato ( recto tamen ad ver- 
ticale , quod per centrum Sectoris, &: per objectum vifum tranfire con- 
cipitur) & altitudinum dioptra, quae horizontalis eííe íblet, fíat vertica- 
lis j utpote ad verticalem lineam, vel ad anguli verticem directa. Cur- 
íbre itaque una cum Sectore integro , immoto manente , tuboque'in- 
veríb, & fuo Curíbri ruríus adftricto, íi ad objecti ípeciem dioptra re- 
dierit , immediate conítabit eam eííe recle diípoíítam. Sin autem ab- 
erra veit, eodem plañe modo corrigi poterit promoto vel retracto Micro- 
metro, íemiííe anguli aberrationis inventas, doñee repetito examine ab- 
erratio evanuerit, ut liquet ex Corollario §. IX. 

4. 0 Sic demum examinatur , eodemquetnodo corrigitur poíx- 
tio plani verticalis dioptrici , íive fili verticalis primarii $ quod , in prae- 
fata pofitione Sectoris , horizontale videbitur. Eo enim adducto ad 
ípeciem ejusdem objecti 9 vel cujuspiam horizontalis , per elevationem 
aut depreífionem alterutrius fulcri, cui Sector innititur, ipíbque Secto- 
re firmato ( &> fi placuerit, ejus pofitione alligata cuipiam ítabiíi pun- 
cho, per tubumbrevioremSectori adñrictum, utinSchol.L§. III.) poíl 
veríionem tubi, íi ad dioptram apparenter horízontalem eadem objecti 
ípecies redierit , oftendet planum verticale dioptricum eííe in axe tubi , 
vel a limbi plano aequidiílare. Si demum evagatio aliqua inventa fue- 
rit , pariter corrigitur promovendo aut retrahendo verticale fi- 
lum , vel integrum Micrometrum a plano limbi. Sed non refere 
hoc planum verticale dioptricum tam exacte collocari , utpote non 
prxciíe aftrorum appulfibus ad Meridianum , íed poíitioni- Quadrantis 
in iisdem appulfibus » adeoque locis genuinae aititudinis determinandis 
deftinatum. 

E e CAPUT 
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CAPUT IIL 

De reliquis Quadrantibus \ aliisque móbilibus 

Organk. 

Quae de priori Quadrante mobili ha&enus expofíta funt , pleraque ad reliquos 
Quadr antes aliaque hujusmodi organa pertinent. Expedit itaque hoc utiico 
Capite brevem eorum omnium deítriptionem comple&i. 

§• i 

Quadram alter mobilk , friúre minor , & JlruBura parufn 

diverja* 

*Tab vil /^Uadrans orichalcicus Q^H V C radium habet unciarum 20. Mu- 
Fig. l V* n ^ tus e ^ autem arcu chalybeo ad pofticum ejus Iimbum , 8c ar* 
maturis ad ejus latera normalibus, adítri¿rusque cono ingenti orichalci- 
co, qui per axem íecaretur a plano- Jimbi producto. 

Integer hic conus immergitur conceptaculo T R, infrahorizon- 
talem circulum orichalcicum O R minoris radii adferruminato , cui 
exadfce congruit & íemper adhaeret, a íuo &> totius machinas íúperin- 
cumbentis pondere detentus. Utque lenius volvatur, & Quadrans ad 
quemlibet verticalem facilius adducatur, appofítum eft manubrium, cujus 
tympanum percurrit marginem denticulatum O R. Interior ipfe mar- 
go divifus eft in gradus , adjeclo Seófcore , quo finguli gradus in minu- 
ta dividuntur. 

Fíg 2< Efto V C Q_ pladum Quadrantis , erit B D fectio coni per idem 

planum : E G F íeótio conici conceptaculi a cono íejunéti : E G F íe- 
¿fcio conjun&i horizontalis circuli EDF: I L fecliio íupernae matrieis, 
circulum EDF Iigneo fulcro adftringentis : L M íe&io lamina: o6bn- 
gularis : N O íeótio matrieis ínfimas , per quam conus íuo concepta- 
culo pro lubitu adfiringitur. 

Fíg. x. In fiflula P p orichalcica Quadranti ad pofticam partem annexa, 

& fuicris V L , *o /, c ¡/firmata , perpendiculum pendet , ac vertica- 
lem indicat poíltum primarii Jateris V C , vel ejus deviationem in la- 
mina aequationis adjeóta. 

Regula férrea F G K imminuendo ejus ponderi quantum Jicuit, 
excávate, & in poftica parte, ultra limbum exeurrente,armata, aequidi- 
fíat a plano Quadrantis, quantum exigebat crafíities laminas H í limbo 
immediate adhaerentis. Movetur haec reguía circa centrum C inflar 
longioris Alhidadae , hinc uno pede citra idem centrum , illinc íemial- 
tero ultra limbum protenfa. Virgis KGCD, K I C O fulcitur re- 
gulas hujus extremitas utraque , quarum una Seótoris centro K, altera 

infervit 



DE ORGANICO APPARATU ASTRONOMICO. ui 

iníervit arcui DE V in gradus 22 Se graduum minuta diviío , Qua- 
drantem ampliante ad radium 5 pedum. 

Radius Sectoris primarius F G K ííftitur ad quamlibet graduum 
decadem limbo Quadrantis inciíam, Se per clavos, binis foraminibus ad 
eandem ípedfontibus , in lamina Se in limbo ílbicongruentibus, infixos 
detinetur. 

TubUs demum orichalcicus K X pedum6 Se teleícopium , & Al- 
hidadam Seétori pnebet , Curíbre fuo Se Micronietro inírru&am. 

Quando itaque Curíbr infra radium primarium deícendit , addi 
debent ejus decadi gradus reliqui , Se minuta in arcu Seétoris indicata 5 
demi autem, quando Curíbr fiipra radium decadis elevatur. Verumta- 
men tutius fumitur decas proxime minor , eique adduntur reliqui gra- 
dus Se minuta. 

HocQuadrante frequenter utebar ad altitudines correspondentes, 
quoniam per manubria horizontali circulo, Se arcui Guríbris , Se fulcro 
appofita , Quadrans Se ad congruam altitudinem, & ad verticalem , & 
ad perpendiculum facillime adducitur ; imo 10 pluribus fucceíTivis alti- 
tudinibus perpendiculum conítanter congruit Quadrantis radio. 

§• 11. 

Quadrans vertical^ major , mohilk & ampliatus. 

ARcus chalybeus A B F f , tres virgae chalibea; CE, CB, C F,Tab.vm 
inC conjunófoc , Angulas pedum 5, duxque breviores G E,G F 
compagem formant communis Quadrantis aítronomici. Addita efl: 
alia verticalis G g, qux cum fibi adftri&o Quadrante A B a c volvitur 
in cardinibus G Se g , ingenti pyramidi ligneas MOR affixis , perqué 
confuetum perpendiculum pendens in orichalcica fifcula P j?, in Qua- 
drantis compage flrmata, ipíe Quadrans in fitu verticali ílatuitur. Ad 
uíum perpendiculi adíunt cochleae verticales O , R , Q, elevandis vel 
deprimendis fingulis lateribus pyramidis fupra ejus tripodem fíve bafim, 
una cum integra machina mobilem per lubje&as volubiles eliipíbides, ut 
in fulcro prioris Quadrantis. Arcui A B a aptatae íunt plures orichal- 
cica quadratae laminulse , adferruminatae normaíibus fíftulis, arcum per- 
vadentibus ad graduum decades fígnandas , ad foramina requifíta , ftra- 
tumque quoddam parandum pro applicatione Seófcoris K D E F, lon- 
giorem radium habentis. j 

Hunc Se£torem compingunt fiítulse tríplices ex ferréis bracteolis 
compaíhe, Ubique confbIidat3e,in radios K E, K e t aliaque Se¿toris ful- 
era difpofltae. Arcus orichalcicus DEF, radio K D pedum 71 deícri- 
ptus, iongitudinem habet graduum 81» 

Ee 2 , Alius 
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Alius minor arcus Bb, Sectori adírrictus, duábus íemper adhaeret 
quadratis laminulis arcui AB a aptatis, perqué dúos clavos congruis fo- 
raminibus infixos Se¿k>r ad aíterutram decadem applicatur. In ejus- 
dem arcus extremo B patet feneítélla deferens Jineam fiduciae. 

Tubus telefcopicus K E pedum 8, confuetis lentibus & Micrometro 
inftrudfcus , Alhidadae partes implet , ut in prxcedentibus. 

Hic Quadrans percommodus eíl: obíervandis eclipfíbus lumina- 
rium, immerílonibus, emerfíonibusque jovialium, fiderum, planetarum- 
quea Luna occultationibus , rarioribus Mercurii, rariífimisque Veneris 
in Solé viíae congreffibus. 

§. in. 

Minora quídam & mobilia hujwmodi árgana* 

rab. n. r °*f^ Uadrans (a) AflronomicusK L M íüftinetur a mobili fcrreo fulcro» 
Lib. I. vX Hunc vir eximius, diu intima míhiamicitia conjunófcus Carolus 
Joíephus Merula , Mediolaneníís CoIIegiatus, & ad integri Status confinia 
deputatus Geómetra, Civilis Architecturae , Hydrometriae, Dioptricx 
aliarumque partium Matheíeos apprime do&us, a domemco Mechanico 
fibi conftrui curavit , ipíeque in gradus & minuta peculiari artificio di- 
vifit , tubos teleícopicos lentibus a íe poJitis inftruxit ? deinde ad uíum 
mese Specuiae, inículpto íiio nomine , mihi donavit. 

2 o . In N ofíenditur poftica facies orichalcici femicirculi, tripodi fer- 
reae innixi, ad ángulos & altitudinum & diíhntiarum omnium capiendos 
idonei. Diameter eft unciarum 18» addito ad ejus ampliationem Seóto- 
re radii pedum 2 * cum íiio tubo mobili teleícopico. Adejus motumad- 
íunt tres cochleae chalybeae, ut vocant, perpetuae , totidem rotis orichal- 
cicis oblique denticulatís aptatae, ut horifcontaliter & verticaliter moveri 
poíIit,nec non in quovis plano inclinato conítitui. Adeíl quoque fíftula 
perpendiculi aduíum verticalium angulorum , & dúplex tubus teleícopi- 
cus fub ipía femicirculi lamina, in plano diametri ad limbum recio. In 
ejus margine verba haec inciía leguntur : In limbo hujw femicirculi ha* 
bentur decades graduum , ad quorum aliquam , prout angulm exigit, 
Jiflitur Alhidada , & clavis juxta números foraminibm adfcriptos infi- 
ocis apte Jirmatur. 

3°. In arcu autem SecTjoris inículpta ítint hsec íilia Verba : In hoc ar- 
en numeran tur reliqui gradus & minuta ultra decades femicirculi* 

Circulus orichalcicus Q^, cujus radius unciarum 8> p er applica- 
tum Sectorem ampliatur ad radium pedum 4 

Se^Ol- 
Ca.) YiAsfjs tjm deferipionem * p> Pli/typ. de la Hire w TaU, Áfirón. 
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Seótori adftri¿toe íutit duae laminae , quae circuli limbum percur- Tab. ó. 
runt, eique adhaerent, duplici clavo, & íupra & infla centrum congruis fb- ¡j b '¡¡* 
raminibus infixo. Tubus teleícopicus conicus, nimirum ad partes ientis 
ocularis magis expaníiis,ut adje¿r.o Micrometro ampliorem campum pra- 
beret,ad poíticam circuli faciem & in plano diametri primarise,ad limbum 
re<5to, firmatus eft. Ad id adjefta funt loculamenta , utrinque limbo 
affíxa , in quibus ipíe tubus detinetur 5 ita tamen ut per appofitas co- 
chleas ad utramque partem tantillum moveri poílít & ad primarias dia- 
metri planum adduci. 

Elevatur itaque hic circulus inítár Quadrantis Aftronomici per 
diredh'onem tubi fíxi j adeoque perpendiculum in Se&ore pendens , & 
extra ejus arcum non excurrens, indicat in ipíb ircu, quid addi vel de- 
mi debeat a decade, ad quam Seclor applicatus fuerit : utque decas illa 
in conípectum prodeat, aperta eft: feneftella in utraque Seóioris lamina» 
deferens lineam fíduciae, 

Arcus Se&oris eft graduum 14, & per alios concéntricos, lineas- 
que transveríales , gradus finguli dividuntur in 100 partes aequales. 

Ad ángulos in horizontaii plano vel in alio quolibet capiendos, 
alius quoque tubus teleícopicus Seétori applicatur inflar Alhidadse , in- 
ftructus curíbre, manubrio & tympano, quodSe&oris arcum denticula- 
tum percurrit. 

Congruentibus perpendiculis, & in circulo & in Se¿rore penden- 
tibus habetur identitas vel coincidentia radii Se&oris cum diámetro cir- 
culi. Per inverfionem tubi habetur examen Alhidadas , qua demum di- 
redta pro lubitu ad objeóhim aliquod aptum*, firmatoque in ea pofíti ci- 
ne Circulo atque Sectore, tubus quoque fixus ad idem objeófcum dirigi- 
tur per cochleas , ejus loculamentis appofitas , vel per integri Micrometri 
motum; fleque verificatur, aut re¿te diíponitur ejus planum dioptricum. 

Sub centro Circuli ad pofticam ejus faciem coníblidatus eft cylin- 
der orichalcicus latioris bafis , utrinque patens juxta diredtionem tubi 
fixi , cui tranfitum dat , & cylindro adhaeret ingens conus chalybeus 
truncatus , cujus longitudo 6 unciarum. Circa communem cylin- 
dri & coni axem tornatus fuit circulus , una cum arrufo annulo , infra 
limbum normali. Conus autem chalybeus inflar axis immergitur ori- 
chalcico conceptaculo, cui congruit, atque a iba matrice pro lubitu ad- 
ftringitur j ita tamen ut leniter moveatur in plano, ad axem re¿fco. Ad 
hunc motum axi íacillime fuppeditandum addita eft in ejusfuprema bafi 
rota oblique denticulata cum requinta cochiea perpetua , incluía locu- 
lamento, quod conceptaculo ejusdem axis acceífit. 

Alia quoque appofita eft horizontalis cochiea, qua conceptaculum 
una cum incluíb axe , atque cum integro circulo volvitur circa vertica- 

F f * lem 
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lem clavum, affixum fubjectae laminse horizontali férrea?, fulcro ligneo, 
in pyramidem truncatamdefinenti adftri£be$ adeoque Círculus cum Se- 
¿tore ipfi aequidiftante fucceffive adducitur ad hoc, vel ad illud proxi- 
mum planum , priusquam fulcrum aliter dirigí debeat. 
Tab. IX. 4. 0 In Qjndicatur exiguus orichalcicusíemicirculus diametri un- 

Flg ' Ip ciarum 10, at per Se&orem ampiiatus ad radium fere 2 pedum, ut in titu- 
lo legitur : ad ufum Ajironomicum> Geornetricum & Lihellatorium* Dúo 
tubi cylindrici paralleli fímul adír.riófci,& Seclorem compíngunt & perpen- 
dicula íncludunt, quorum alterutrum adhibere iiceat in confueta 8¿ inver- 
ía pofítione inftrumenti. Dúo alii breviores tubi telefcopíci & in oppofi- 
tis dire¿tionibus,diametrum primariam conítituunt, íeu potius planum 
per ipíam diametrum, & nórmale ad íemicirculum, adjeífcis coehleis in 
communibus tuborum loculamentis , ut ipíi ad congruum planum ad- 
ducerentur. 

Fulcrum orichalcicum , quod axem íuítinet centro fubjectum , 
conírat tribus coehleis perpetuis, totidemque rotis oblique denticulatis , 
ut inítrumentum quolibet in plano conítitui & moveri queat. Singuii 
hujus fulcri pedes contrahi poñunt & protrahi per Iongiores cochleas, 8c 
concavi funt, ut Iongiores alios pedes Jigneos admittant. 

Hunc íemicirculum, utpote parva? moiis,anno elapíb obtuli Viro 
Clariífimo mihique amiciflimo Patri Josepho Franzio S. J. hujus 
Caefarei Collegii Academici Aítronomo , ut eo uteretur in itinere By- 
zantium fuícipiendo cum Legatione Oíarea. Quumque rediiííet, ga- 
vifus fum iitilem ipfi fuiíTe ad Aítronomicas Obfervationes habitas, quas 
cum variis aliis ad Antiquitates, Phyíicam, Geographiam ípeétantibus, 
occafíone data cum eruditís communicaturum conndo. 
Tab. íx. 5. 0 Tres alii habentur íemicirculi majores orichalcici R,S,T,quos 
% 2 ' p e culiariter deferibere non refert,quum ex eorum delineationibus, & ex 
praecedentium deícriptionibus abunde percipi poífint. Diámetros ha- 
bent unciarum 16, 15 & pauciorum, perqué íeéfcores adje¿tos amplian- 
tur ad radios 2 i, 2 f » & 2 pedum. Singuii tubis dioptricis, & fixis & mo- 
bilibus,ac perpendiculi fiítula inftruóti funt. Fulera orichalcica duorum 
Fig. 2. R,S, fere non differunt, nifi magnitudine a fulcris priorum N 8c (^(a) 
& 3 ' Ad fulcrum autem reliqui íemicirculi T ípe&ant dúo genua aequalia , 
quorum utrumque conítatcyIindro,adferruminato craíllori regulae mu- 
nitae patentibus annulis chalybeis , & per cochleas ad libitum coarekn- 
dis , qui alterius genu vel axis cylindrum adítringant 5 quemadmodum 
apud Celeberrimum de la Hire. (b) Dúo haec genua fímul junguntur 
ad íemicirculi ufum in planis inclinatis 5 at in verticalibus unicum íiiffi- 
cit : in horizontali nullum requiritur. Pro faciliori motu aptatae funt 
tres cochlex perpetuae , totidemque rotae oblique denticulatae. 

SECTIO 

00 Q^ps panUo ante defcrifftmus n. a. (b) Tti¿>L Aftron. Cttt 58- 
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SECTIO VT. 

De Micrometris. 

Lineis aut filis vel crinibus dioptricis , tubo telefcopico pridem aptatis , eximia 
cum induftria utilitateque acceffit applicatio MicrometrL Cujus quum mui- 
tae tam defcriptiones , quam delineationes prodierint , easinyicem & cum hac 
nofira conferendo patebit, quanam varia tione, quo ve progreffu adhodiernam 
formam pervenerit. 

Praecipuum machinulae hujus artificium confiftit in circumvolutione cochleoe fpi- 
ralis cylindricse,matricem íuam juxta communis axeos direftionem moventis, 
& cum ipfa lineas aliquot in acceffum vel recefíum ab aliis fixis & parallelis, 
plerumque horizontalibus, quandoque inclinatis * interdum etiam verticalibus, 
ut íuo loco expone tur ; femper tam en reéiis ad axem cochleae m o triéis. Qui 
motus íi & uniformis obtineatur, & ejus menfura innotefcat in partibús circuli 
maximi, nihil in hoc genere íubtilius, nihil exattius optad poteít. 

CAPUT í ñ 

De StruBura MicrometrL 

Partes hujus inílrumenti quaedam funt ftabiles, & qusedam mobiles. Stabiles,aut 
fixx dicuntur 5 quse in eadem manen t & a radio & a limbo & a tubo diñan- 
tia ? ut quadrum primarium cum ejus apparatu * capfula , plerumque única» 
quandoque dúplex ( interna fcilicet ac externa ) ejusque opérenlo appolitus 
circulus major, interdum & minor fundo capfulae adjetius 5 acindex alteruter: 
verbo , quidquid a cochleae motricis circumvolutione non pendet, Quamvis 
enim omnes & fingulae hujusmodi partes, ut reéte applicentur , in ipfo tubo 
telefcopico moveri debeant s quippe adduntur adminicula , quibus quam fácil* 
lime ac promptfiiíime»pro ut exigitur , moveri poflint, hic motus non nifi prae- 
limi naris eft, & difpofitionem* non ufum machinas refpicit. 

Partes vero mobiles vocantur > quae íitum variant & diüantiam ab aliis fixis atque 
ftabilibus, ut cochlea primaria , index ipíi affixus , curlor & integer ejus ap- 
paratus. 

i i 

Quadrum primarium feu Jt ahile* 

L Amina hujus oblongi quadri orichaícica efl, & optitnse notae, malleo T ? b - 1 
iníuper indurata , ut fiexioni refiftat , etíi craílitiem dimidíae linese F,g " 1 
non habeat. In utraque lateris A B extremitate anfulas habet A & B, 
ad ipííim iatus AB, & ad quadri íliperficiem normales & perterebra- 
tas , axibus foraminum in eadem reclra linea , ipíi laten A B paraileJa 
exiftentibus. 

Cavitas aníijk A major eft cavitate alterius B , ut cochlea cylin- 
dricajinobilis fímui & motrix a ¿,aníiiIisA & B incluía, in A cralTior, in 
B gracílio^defcendere nequeat ex A in B, led ñeque aícendere ex Bin A 
ob trajeófcum obicem infraB 3 adeoque non aiium, nifi circularem mo- 
tum circa íuum axem admittat. 

F f 2 Habet 
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Habet quoque latus A B armaturam chalybeam , ipil normalem, 
eidemque ad pofticam partem , nec non aníülis A & B per cochleas « , y 
adftricliam , feneftella in /g patente ad inípe&ionem ícalae, Curfori appo* 
fita;. Huic armaturae contigua eft oblonga & anguila laminilla deftú 
nata parallelifmo Curíbris cum axe cochleae motricis a b. 
Tab. i, Ad latus oppoíitum C D coníblidatae íiint fíftulae C k , D ¿/ad 

Flg * ? uíüm cochleae alterius cylindricae c d , & cum ipía commúnem axem 
habentes. Haec cochlea ípiralis c d plerumque fixa manet , & capíulas 
fundo alligata, ñeque adhibetur, niíi ad poíitionem Micrometri , quan- 
do nempe quadrum integrum A B C D movendum eft in plano , nor- 
mali ad axem tubi 5 ficque filum horizontale in eodem axe conítituen- 
dum, vel certe in plano dioptrico , aequidiftante a linea fíduciae. 
Fig. a. Latus horizontale A C habet in poftica ejus parte duas aníulas 

perterebratas atque ftriatas D, E, quibus inducitur horizontalis cochlea 
cylindrica/ g , capfulae latera verticalia pervadens , iisque detenta , per 
quam integra compages Micrometri moveri poteft in acceñum vel re- 
ceííum a limbo Quadrantis. 

Ne autem cochlea horizontalis fg ab aníulisD, E, nec non a ca- 
píula Micrometri penitus extrahi debeat, quotiescunque quadrum A D 
a íua capíiila extrahendum eft , latera verticalia capfulae non íblum per- 
forata funt in/*& g t fed crenas habent uíque ad capílilae orifícium pro- 
tenías , ut ipfum quadrum A D una cum adhaerente cochlea íimul 
extrahi poíut. Per laminas autem H í , h in/& g perforatas, & co- 
chleae f g adhaerentes,cum ipía & cum quadroA Dmobiles, eadem co- 
chlea/^ capíulas adítringitur , ut integra Micrometri compages in fuá 
qualibet íntra capfulam elevatione permaneat , libero tamen adhuc ma- 
neóte quadri A D motu in acceíTum vel receíTum a limbo Quadrantis. 
Tab. 11. In ínfimo hujus capfulae latere D C, ad partem C adjeófe eft ob- 

|H r r - longa lamina H h, extantibus limbis incluía, Se mobilís cum cochlea c d 9 
Fig, ¿ ipíam pervadente, reípondens operculo pariter mobili,ad conciliandum 
paralleliímum totius Micrometri in acceííiim vel receííum a limbo Qua- 
drantis. Utque haec lamina H b in praeordinata pofitione fírmetur, pro- 
minet cochlea^, matricem fuam habens in fundo capfulae, patente ere- 
na i /, quae motum lamina? admittat , quoad per cochleam^ ipfí capíu- 
lae fundo adftricla fuerit. 
Fig. u Apertura quadri A B D C metitur campum Micrometri. Hunc 
porro campum dirimunt linea; reébe vel fila , leu crines , e quorum ex- 
, tremis quadratum componitur , & a duobus mediis íive primariis divi- 
ditur in quatuor quadrata minora, quorum íingula fubdividuntur a dia- 
gonalibus in quatuor triangula rectángula, aequalia & iíbícelia. 

Tres itaque habentur lineae recíe verticales, tres horizontales & 

duas 
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duae obliquae five inclinatae ad angulum íemiredtum , earumque fíngu- 
lae fuis deftinantur officiis. Et íi enim duae íblae íufficerent , una verti- 
calis , & altera horizontalis ; habent tamen & alias duae laterales , earum 
utrique parallelae, nec non inclinatae ulus eximios. Diagonales enim quan- 
doque iníerviunt ad íemitam ípeciei Solis aut fideris aícendentis vel de- 
fcendentis, in quadrantibus mobilibus determinandam : quandoque ad eli- 
ciendam diíferentiam altitudinis'áftri, íupra vel infra horizontale filumcul- 
minantis^x tempore fluente inter appulíus, & ad filum inclinatum & ad 
verticale. In utroqueautem Quadrantefixo& mobili utiliafunt fila in- 
clinara five diagonalia , ut dignoícatur horizontale primarium ínter alia 
tam fixa , quam mobilia , éidem primario parallela. Juvant etiam ad 
corrigendas obíervationes habitas Micrometro male conmtuto , ut infra 
exponetuf. Lateralia fila, quae verticalia íunt , quandoque proíunt ad 
verificandum traníitum afiri per verticale médium, & non raro ad eru- 
endum eundem appulíum, a nube interpoííta occultatum. Per ea de- 
mum, quae íunt horizontalia , opitulante próximo ex mobilibus , prom- 
ptius capiuntur diametri luminarium , intervalla fideris a parallelo aiter- 
utrius Lunae limbi vel fiderum, inter fe parum diftantium. 

§. n. ; 

Quadrum alterum tnobile , feu Curfor Micrometru 

HOc etiam quadrum N O o zzoblongum eft, & Iongitudinem inter- J» b - r « 
nam ac latitudinem f five integram aperturas menfuram, eandem ¿ 8 V 3 ' 
habet cum primario. 

Latus N O coníblidatam habet fiítulam P Q cylindricam , & 
matricem cocbleae primariae, atque motricis ab, quae proinde ita diípo^ 
nenda fuit , ut in ea graderetur quam máxima aequalitate. 

Hoc itaque quadrum motu íuo proíerpit in priori fixo A B D G 
ex A in B , vel ex B in A 3 ita quidem, ut íuperfieies unius vix contin- Tab. tj 
gat alterius íuperfíciem , & ambae íeíe invicem leniter lambant, ñeque F'fr. 1 » 
motui Curíbris, utpote politae, refiftant. Extremi margines laterum 
NO,»o infiti íunt laminulis quadri fíxi A D, ut , dum inter illas rao- 
ventur, paralleli maneant, & fibi & filo primario, aquo laminarum di- 
reéfcio aequidiftat. Siquidem hic Curíbris motus & lenifllmus eííe de- 
buit & obíequentiflímus circumvolutioni cochleae primariae five mo- , 
tricis a h 9 omni amota refiftentia, quae Curíbris greílum vitiare valeat, 
omnique evagatione Curíbris a plano quadri primarii. 

Spatium internum N o dirimitur a tribus Jineis, filis aut crinibus, 
horizontaliter protenfis & aequidiftantibus ea praeciíe menííira , qua ■ 
diftant fila horizontalia quadri primarii , ut , quando médium medio 

G g congruit, 
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congruit,Iateralia quoque invicem congruant,& quando laterale aker. 
utrum medio coincidit , médium quoque coincidat alteri Jaterali. 

Spatia interna utriusque quadri vacua funt, vel faltem diaphana, 
ut in iisdem appareant fiderum ípecies, diíci Juminaríum, planetarum- 
que, utque appulfum fpeciei ad fiium verticale quodlibet intueri liccat, 
& horizontale fiium fixum aut mobile ad ípeciem vifam addücere, inde- 
que momenta culminationum , gradus altitudinum, planetarum diame- 
tri , macularum Lunae , fatellitum Jovis , &: exiguas íiderum diftantiae 
defíniri poílint. 

Quandoque implentur eadem ípatia laminis vitreis plañís atque 
politis , in quibus lineas reóbe quam tenuiílimae duci pofiunt , ut infra 
indicabitur. 

CAPUT II. 

De Uneis, & Capjkla Micrometri. 

§. I 

Campus Micrometri^ ejwque divifio* 

i'.PE&io tubi dioptrici , & ad axem recta & per focum communem 
*3 utriusque lentis ( objedhvae ícilicet ac ocularis) duda, locum af 
íignat Micrometri campo , in quo quidem vividiílimae apparent obje- 
éfcorum imagines , & vel in eodem ütu manentes , vel eundem mutan- 
tes , pro ut objecía fuerint ftabilia, ut pleraque terreflria, vel motum 
habuerint , ut omnia coeleftia. 

2 o . Planum verticale per axem tubi íecat Micrometri campum 
in dúo fpatia , quorum unum dexterum , alterum fíniícrum, íéu orien- 
tale , & occidentale , fi planum verticale íecans fuerit meridianumj 
quale nimirum íüpponitur in quadrantibus fixis, inque mobilibus & ad 
Auftrum vel ad Septentrionem direclás. Seéfcio haec fígnatur a linea 

Tab. i. verticali V v , quae íane verticalis non eít , nifí quando tubus in hori. 

Fis ' l ' zonte ftatuitur 5 quippe in horizontalem degenerat , quando idem tu- 
bus ad verticem dirigitur. Speétat ea tamen ad verticalem circulum, 
in cujus íaltem plano invenitur, quaecumque fuerit pofitio Micrometri: 
vel ad horarium ípeéfcat, quando Iatus V v horario cuipiam congruit; 
adeoque fideris appulíus normales contingunt in aliquo e filis , ad ip- 
íum V v normalibus : 8c ideo appulííium linea quandoque appellatur. 

3 0 . Planum per axem tubi dioptrici , quomodocumque direffci , 
& re&um ad verticale deícriptum , Micrometri campum biíecat in dúo 
alia ípatia , íüperius nempe five aícendens » & inferius five deícendens. 
Haec ieétio indicatur ab horizontali linea H ¿, quae, quamvis non fit in 
horizonte centri lentis obje&ivae, nifí quando contingit tubum horizon- 

taliter 
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taliter dirigi , manet tamen horizonti parallek , & aliquem repraeíentát 
exaltitudinum circulis, qui parallelos fiderum tangunt in fupremis eorum 
& infimis punéfcis, vel eosdem íecant in punétis quibuslibet intermediis. 

§. n. 

Nota in lineas , crines & Jila Mkrometru 

Lineae omnium tenuiífímae funt , quae cuípide adamantino ducuntur 
in laminis vitreis , planis , terfis atque politis $ fie enim confiantes 
manent, utpote ab omni aéris alteratione, vermium corrofione, aliis. 
que accidentibus crinium aut filorum immunes. Nec quidquam íiib- 
tilius aut ftabilius haberi potefi:. 

Ut autem hujusmodi lineae perquam exiles &nitidaeprodeant,cu- Tab. 1. 
ípis adamantina, non manu ducendeu,íed tenui chorda trahendcueft ope Fi s- 6. 
curfbrisC,mobilis inter duas parallelas craíliufeulas regulas A B, D E, & 
ab iisdem in eadem directione detenti $ utque linea pro lubitu craflíor 
evadat , ipil curíbri fuperadditur aiiquod pondus, quod fulcum adaman- 
tinKCUÍj^idis r profundiorem efftciat. 

Ambae parallelae regular, quamvis inter íe fíxae, motum tamen fi. 
mul habent utrinque in acceííiim vel receílum ab alia regula F G, prius 
in apta pofitione nrmanda,ut per converfionem cochleae longioris alter- 
utrius vel utriusqueH, I ipíae parallelae regulas promoveantur, vel ab ea- 
dem fixa retrahantur, doñee adamantinus cuípis exa&e congruat utri- 
que dato pun&o lineae ducendae. Quó artificio ad longiores regulas 
exteníb , jam pridem utuntur mei artífices in ícalis conficiendis , radiis, 
Iineisque ducendis per pun¿ra data. 

Satis itaque íublata videtur dificultas ducendi lineas recias in hi£ 
ce laminis vitreis, in data pofitione dataque diftantia. 

Nec magis detrahitur claritati teleícopii a duobus interpofitis vi- 
tris planis , quam a duabus aliis convexis lentibus , quae addi íblent , ut 
objedfcorum imagines appareant in fitu directo. 

Naevis tamen íuis hujusmodi vitra non carent,- quippe nunquam 
íatis munda, etfi recens detería, íed feculenta femper inveniuntur ob 
pulviículos ipfís adhaerentes, & a lente oculari, cujus in foco conípiciun- 
tur , enormiter au&os. Quod eo minus eft tolerabile, quo magis cla- 
ritati íubtilitatique conííilitur. 

Poííunt quidem hauddifficulter acapfuIaMicrometriextrahi qua- 
dra fimul junóte, vitraque abftergi, deinde in priftinum íitum prompte re- 
ftitui per indicem ícalae minorisinfraexplicandaej non tamen absque tae- 
dio & moleítia remedii íaepius applicandi. Proinde non nifi unicum ex 
meis Micrometris hifee laminis vitreis inírruxij reliquis vero crines, ar- 
genteaque appoíiü fila, quae íericis & vitreis praeferri merentur. 

G g 2 Grinibus 
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Crinibus autem objicitur i.°craílities, quae velin imagine obje&i, 
apparente intra tubum & in campo Micrometri, vel in limbo Quadran- 
tis divifo, partem obtegit haud exiguam, nimirum pluribus minutis fe- 
cundís aequivalentem. 2. a Teníio inconftans, utpote mutationibus aé- 
ris obnoxia. 3. 0 ínfultus vermium crines corrodentium, ut mihi ííepius 
contigiíle deprehendi , praeíertim ubi crines equini adhibiti fuerant. 

Diluitur tamen prima objeéfcio per acumen oculi diícernentis ge- 
nuinum pun¿tum contaéfcus aut interíeclionis , etíi lineas ieíe tangentes 
aut interíecantes fuerint craffiuículae. 

Quod ad íecundam non íemper conílat, an crinis curvatura ipíi 
cerae, qua plerumque firmatur, vel crint , íicciore in aere flaccefcenti ad- 
ícribi debeat. Equidem in capillis humanis , ante octennium priori 
meo Micrometro aptatis , nullam unquam variationem inveni. Crinis 
autem Curíbri appofitus , & cum ipío limbum percurrens , ob occur- 
rentia offendicula diftrahitur, & a linea recia in curvam degenerat. Ita- 
que glutini aut ceras ad firmandum crinem atque tendendum, in aliqui- 
quibus Micrometris ílibítitui clavos cylindricos exiles e, quadri lateribus 
iníitos , & externe repercuííbs $ vi tamen huc vel illuc tantiilum con- 
Tab.lli. vertibiles. Horum aliqui ultra planitiem quadri non protuberant , ii 
Fíg> lm nempe , quibus crinis extra clavi centrum & prope limbum inferitur, 
externo nodo vel lignei cuneoli prefliira detinendus. Praeter hoc exi- 
guum foramen , nórmale ad bafím clavi , &.bafi eidem excentricum, ut 
cum ipíb clavo circumvolutum, íitum crinis c promoveat aut retrahat, 
reliquae duae cavitates b clavum integrum non pervadunt$ ampliores 
tamen funt, ut furcula 0 iis intrudatur , ad clavi converíionem idónea. 

' Alii vero clavi f, praeter exiguum in limbo foramen, aliud habent 
lg " 8 * in advería parte, ultra quadri planum prominente, ipfique plano aequi- 
diftans , ut crinis, clavum pervadens, & ab utroque limbo edudtus , de- 
inde circa ipfiim clavum volutus , exiguo huic foramini demum infera- 
tur & in eodem fírmetur. 

Quae pro crinibus allataíünt, argéntea quoque fila reípiciunt, cri- 
nibus praeíerenda , quum & tenuiora fint, vel faltem arque tenuia , & a 
vermium iníultibus proríus immunia. Dexteritas quidem aüqua requi- 
ritur, ut recle tendantur: utque tenía maneant, ómnibus praeferri m ere- 
tur artificiumperípicaciífimiGrahamii, qui elafticamvimapplicuit. (a) 

§. ni 

Cap fula Micrometri* 

TAnta requirebatur interna cavitas , ut compages utriusque quadri 
commode contineretur , & Curíbr íive quadrum mobile , libere 

in eadem excurreret. í In 

(a) Vid. Eruditiff, Parijienfes in LiiíILLi figure de la Terre, Ckf. V. f. 95, Paris 1738- in%v o, 
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In íiniftro ejus laterc habetur oblonga feneftella, quae duc"rjli oper- 
culo clauía manee , nifí quando interna ícala conípici debet. 

In ampliore latere A C , quod anterius eíl , & in oppofíto po- 
ftíco altero aptatae funt fíftuke K & L, ad ipía latera normales, quarum 
pofíica L, ipil lateri adferruminata , tubo alhidadae inducitur, in eoque 
firma relinquitur , nili quando tantillum convertí debet , ut habeatur 
Micrometri reóta poíitio per cochleam, cujus loculamentum pórtico ca- 
pfula; lateri íub fiftula L adítricTum eft¿ arcus autem orichalcicus, obii- 
que denticuíatus , Ínfimo tubi teleícopici orificio firmiter adhaeret. 

Altera vero fiftula K k non ipil capíulae lateri , íed oblongas la- 
miñye M N coníolidata , ita cum ipía mobilis eft in receííüm vel ac- 
ceííum ad utrumque limbum A D , AB, nimirum ad orientem & 
occidentem , vel ad boream & auftrum , ut maneat ipil lateri A C , 
quantum hic motus exigit , excavato , íemper adhaerens , & axis Ien- 
tis ocularis re&us conftituatur, vel parum obliquus ad imaginem, ubi- 
eumque apparuerit in campo Micrometri. Loculamentis MO ,NP, 
a quibus tubus K detinetur , additas funt elafticae laminulae , per quas 
ejus motus lenior reddatur. Tubus autem K k protrahi & contrahi po- 
teft per longiorem cochleam m n , & ad ejus orificium applicatur arcus 
q r s cum fubjecto elaterio , quo leniter adftringítur vitrum opacum ad 
tolerandos radios Solis idoneum. 

CAPUT III. 

De Scalfc Micrometri* 

Filum fflobíle percurrens Micrometri campum fubílituitur paralielis ómnibus, quae 
duci poílent per punfta quaelibet, in filis verticalibus affignata, adeoque hori- 
wñtalibus aequidiftantía ; tot autem parallela fila inutiliter, & non fine confu- 
fione campum obruerent. 

Ut fraque innotefcat quantum fila mobilia diílent a fixis,duo habenturSealae, ex- 
terna videlicet atque interna ; dúo quoque funt índices ad earum ufum adje- 
ftL Prius tamen menfuratur hasc diftantia per grefíus y aut revolutiones co- 
chlese motricis aut primarias; deinde reduciturad confuetam angulorum xnen- 
furam, fivead minuta & fecunda circuli maximi 

Scala externa, 

AB índice mobili b c indicantur in ííibjecto circulo a b d , qui cap- Tab. i. 
fulse operculo firmiter adhaeret , partes centefímae fingularum re- gtl * 
volutionum, five grefluum cochleae motricis, veiut in horologiis oícil- 
latoriis minuta íecunda horaria , five penduli oícillationes , quarum 6o 
conficiunt unum minutum primum: vel, fícutin horologiis minoribus, 
horae fingulae dividuntur in 6o minuta prima per indicem minutorum. 
Nimis enim parvus eft arcus unius hora?, atque adhuc minor arcus unius 

Hh minuta» 
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minuti,ut in partes 6o commode vifibiles dividi poílit^ ideoqüe divi- 
íio haec transfertur in alios circuios , qui a minutis primis aut fecundis 
vocari íbient. 

Tab. D. Quoniam vero índex c h 9 utpote adhasrens manubrio fg , íe- 
Fi S* I - quitur motum cochlese primarias five motricis , curforem promoventis 
aut retrahentis , ipíaquc cochlea motrix unicum habet motum gyratio- 
nis circa íuum axem , opportune contingit ejus revoiutionem in limbo 
circuli concentrici a b d dividi poíle in partes sequales, y. gr. 100, & 
fingulas poíle quam facillime numerari. 

Huic Scake, íeu verius circuli limbo inículpti íunt dúo numero- 
rum ordines, quorum exterior motui indicis ad dexteram, íive abónen- 
te occidentem verfus ( ut in hoc tubo ad auflrum directo ) interior au- 
tem motui contrario ad ílniftram, five ab occidente orientem verfus de- 
ítinatur. Motus indicis ad dexteram reípondet deíceníui fili mobilis infra 
horizontale primarium , &; J additionis nota infignitur. Motus ad fini- 
ftram reípondet afceníui fiíi mobilis, & S íubtracíionis nota diftinguitur. 
Conítruétio hujusmodi Scalae nullum requirebat peculiare artifí- 

¿ cium 5 fiquidem agebatur de circuli circumferentia, in partes aequales divi- 
denda, & quidem in 100 ob calculi farilioris compendium. Primum di- 
viílonis punófcum ubicunque flatui poterat : libuit tamen ipfum flatue- 
re in linea, limbo Quadrantis parallela, ut a plano Meridiani numerare- 
tur motus indicis ad occidentem vel orientem. 

Scholium. 

ALiu aptiorvidetur bujmScala vel limbi divijto in tot aquales partes f 
quot minutk fecundk aquivalet integra revolutio cocblea motrick, 
ut ex infpeélione indicis Utico appareat, quotnam minuta fecunda Jint ad* 
denda vel fubtrabenda ; idque percommodum efl, quando motm Curfork 
minor e/i eo 9 qui rejpondet integra revolutioni cochlea , ve/ eum non ex- 
cedit. Quando autem Curfork motm non tantum ex partibm , vemm 
etiam ex integru ' a/i quot revolutionibm componitur, tune per eum revo- 
lutionum numerum multiplicandos efl valor unim , & produólm augen- 
dm ik y qua ab externo Índice oftenduntur* 

Novumobflaculumoriri potefl a produciione vel contraóíione tub¿ 9 
cjuotiescunque applicanda efl alia kns objeéliva remotiom autpropiorn 
joci 9 cui proinde definitmfecundorum numerm convenire non poterit. 

Hac tamen inter fe adeo contraria non erant , ut Jimul conciliari 
non pojfent j quippe nihil impediebat 9 quin aliusfubjiceretur limbus, in 
tottdem aquales partes divijus , quot minutis fecundis aquivalent fin* 
gula partes interna Scala : vel ad id alia fupperadderetur tenuis circu- 
lar is lamina concéntrica , pro ut Obfervatori liberet , alterutri vel utri* 
que divifoni qffuejcere. 

SAI 
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Scala interna* 

QUotnam vero periodos in íiio circulo abíblverit externus índex c b, Tab. r. 
. five quot greíÜbus cochleae motricis filum curíbris mobile diftet Flg * l * 
a fixo , aiius internus índex V X oftendit in fubjefe lamina, per capíii- 
lae feneítellam Z Y conrpicua. Infpicitur itaque uterque índex, ut aequa 
decernatur fíli mobiüs a fixo diftantia j niíí forte confúltius viílim fuerit 
ante obíervationem vei in obíervatione ipía numerare completas indi- 
cis externi periodos. 

Lamina D E hujus internae Scalae coníblidata eft matrici P Qco- Tab. 1. 
chleae primaria, adeoque cum ipía matrice movetur ad motum curfb- ™g h 
»ris,fíve quadri mobilis, immoto manente Índice V X,qui quadro ítabili Fig. i;' 
eft adítriólus. In aliis meis Micrometris lamina Seal* firmata eft in qua- 
dro ítabili,& index quadro mobili adffcricl:us,adeoque Scalam percurrens. 

Hax Scala interna D E diviía eft in partes 30, quarum finguke me- 
tiuntur progrefium fili mobilis ad fingulos Íntegros cochleae greífus, vel 
ad íingulas indicis externi periodos. Hic numerus 30 partium conve- 
niebat longitudini campi Micrometri , & motui curíbris in elongatio- 
nem a filo medio , five ab axe tubi. Singulae vero harum 30 partium 
praeciíe metiuntur fpatium , quo ad fingulas integras revolutiones filum 
mobile recedit a fixo in aíceníum, vel in deícenfam. 

Ut itaque harum 30 partium integra longitudo defíniretur, pun- Tab. r. 
¿tum médium ílve o adducebatur ad indicem V X, Se ad utramque par- F¡g3k 
tem , pon: abíbíutas utrinque 15 periodos indicis cb y notabantur pun- pie i." 
fe 15 & 15 , quorum utrique index V X congruere deprehenfus fue- 
rat y fleque prodibat integra longitudo 30 partium , quarum 15 fupra 
pun&um médium 0,8c aliae 15 infra ídem punótum continebantur. De- 
inde utroque ípatio in 5 minora , & horum lingulis in tria divifís , ab- 
füluta erat tota divifio. 

Ex biíce 30 partibus alUgnabantur 24 integro lateri quadrati 
K L M N, five diítantiae filorum Iateralíum E e , ¥f 9 vel extremorum ho- 
rizontaíium G g , I Reliquae tres partes , utrinque refiduae , additae 
funt pro excuríu fili utriusque horizontaíis extremi , ne manus fatigare- 
tur tot revolutionibus cochleae, filum médium extra quadrati limites ad- 
ducendo , quando alterutrum extremum illue adduci poteft poft paucas 
aliquot revolutiones, quae, fi addantur numero 12, iliieo habetur integer 
revolutionum numerus debitus diítantiae a filo medio. Ita quoque in 
meníurandis luminarium diametris , & íiderum a próximo limbo Lunas 
commodiíUma eft integra quadrati fíJaris amplitudo ; íiquidem addu- 
¿to ad limbum inferiorem luminaris fupremo filo fíabili , aliud extre- 

Hh 2 mura 
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mum mobile ad alterum fuperiorem ¡imbum illico adducitur , & inde 
apparet quidnam 24 revolutionibus addi vel detrahi debeat. 

Haec itaque interna Scaía, quamvis in partes non plures quam3o 
diviía, fubíidio alterius externae dividitur in 3000 partes sequalcs , qua- 
rum fíngulae , vel quotlibet , etfí videri nequeant, numerari tamen fa- 
cillime poílunt 5 quod eximie juvat ad propoíitum Micrometri ufom. 

Libuit demum hanc internamScalam D E ampliare , nempe 12 
ejus partes extendere adintegram circumferentiam circuli FG,ad imita- 
tionem laudatiílimi GrahamÜ, cujus artifícium breviter defcripíere cele- 
berrimiPariíienfes,(tf)quos fequimur 6c illuftramus. Sub operculo cap- 
Tab. 11. fula; latent dúo tympana, duaeque rotae denticulatae. Tympanuni C 16 
Flg a ' dentium impellit íemicircumferentiam rotae D 32 dentium, fímulque fe- 
miperimetrum alterius tympani E dentium 8. Quatuor autem den-, 
tes hujus tympani Eimpellunt 12 partem rotae ultimas F 48 dentium} 
adeoque per 12 revolutiones tympani C volvitur integra circumferen- 
tia rotae F, Quia vero primum tympanum C adftricíum eft fuperiori 
trunco cochleae primariae a b , & alterum concentrice adftri¿tum rota 
D,habetur in limbo rotae F Scaía 12 revolutionum cochleae motrícis a L 
Fi g> j. Superior operculi lamina duas habe.t aperturas b /, m n íemper 

& á - patentes , & arcubus concentricis terminatas , quarum íuperioris índex/* 
oftendit números XII, I, II &c. limbi F j inferioris autem indexj? in- 
dicat números 12,1,2,3 &c. limbi G. Ab índice fuperiori f oítenditur 
quantitas motus in deícenfum a filo ílabiii medio vel externo , adeo- 
que addenda 5 ab índice autem inferiori g defínitur menfura motus in 
. aícenfum , idcirco fubtrahenda. 

Traníit itaque fub Índice A integer limbus circuli F, & íub indi- 
ce g limbus integer circuli G, quando íub Índice fílari V X traníeunt 12 
partes Scalae internae aícendentis aut deícendentis. 

Limbus circuli F continet 129 partes Scalae internae, & limbus cir- 
culi G partes 81. Traníit autem integer uterque limbus fub fuo índice 
f§ígi quando traníeunt 12 partes Scalae internae íub índice filari V X$ 
igitur Scala limbi F plusquam decupla eít Scalae internae , &; limbi G 
paullo minor quam íeptupla. 

Habetur itaque in eodem conlpeéfeu Scaía utraque tam externa, 
quam interna : & quidem in priore fíngulae partes Scalae íimplicis am- 
pliantur incentuplum j in pofteriore autem in decuplum, & in íeptuplum. 

Scholium. 

JN alio paullo minore Micrometro Scaía interna divifa. efi in partes 60, 
quarum 50 conficiunt latm Quadrati Jilarh , adeoque jilum quodlibet 
laterale diftat a medio partihmi^. Utque divijio earum baheatur, am- 

(a) Degrí ¿h MerUien é"C. p* XX* fig> fl París 1740. m io, 
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pliata in limbo circuli volubilk circa fuum centrum 9 latent pariter fub . 
operculo capjula dúo tympana <ff dua rota, Primum tympanum 10 
dentium impellit rotas dentium 50 , & huic rota affixum concentrkum 
aliud tympanum 10 dentium , a quo gyratur fecunda rota 50 dentium, 
& tn limbtt bujm rota ve/ circuli denticulati habentur Scala ampliata 5 
Juperior nempe fere in decuplum , inferior plus quam in fextuplum. 
Apertura vero lamina operculi cum adjeélo Índice pro majore Scala ejl 
ad dexteram , pro minore adjtnijíram* 

§. III. 

Dtfiributio reticuñ fwe ñnearum Micrometri. 

IN lamina quadri primarii adhuc integra , plana & laevigata ( nempe Tab. í. 
priusquam campus Micrometri ex ejus área exciííis eííet ) delineatus Fi g- 
erat ídem campus R rfS , duótis extra ipfum recéis paralielis , in qui- 
bus centra foraminum filis excipiendis idóneo rum affignanda erant. Et 
quidem 1.° duóta erat verticalis linea V v , axi cochlea; primarias , íive 
motricis quam exactiflime parallela, bifariam fecans ípátíumR r f$. 

2." Horizontalis H b bifariam .& normaliter íecabat verticalem 
V v in O , pariterque bifariam eundem campum Micrometri. 

3. 0 A duabus bifce primariis & mediis recéis lineis binse latera- 
les & parallek E e , Ff, Gg, \i diftant 12 partibus Scalx interna 
Híc quatuor laterales quadratum formant K L..M N , cujus fingula la- 
tera aequivalent 24 partibus interna Scak. 

Scboltum. 

OT¡f numerm ij\,partium arbitrarim erat^ fi quidem major auí minor 
*" eligí poterat : aptw tamen videbatur campo Micrometri , grejfui 
cocblea\ internáque cavitati tubi telefcopfti , cui Micrometrum appli- 
candum erat. 

In aliis mew Micrómetrk minoribtu latera quadrati Junt partium 
50 , 4,0 , 30 , 20 Scala interna : in majoribm extendwttur ad Scala 
partes 60 & %o. 

4. 0 Ex O duela per K & L circumferentia circuli, tranfiens per 
reliquos ángulos M, N , confirmabat juftam Quadrati figuram, rectam- 
que pofítionem angulorum K, L, M, N. 

5. 0 Diagonales KM,LN, utrinque produclse ultra Microme- 
tri campum in P & p , in q , indicabant loca foraminum pro filis 
obliquis , aut inclinatis. 

* 6.° Aperiebatür demum Micrometri campus , & perterebrato 
quadro quam tenuiílime in pun&is V v t H b 9 E e, YfGg 9 \i,Yp 9 
Q^q prodibant 16 exigua foramina pro aptandis 8 filis reticuli , quo- 

I i rum 
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Tab. I. rum tria horizóntalia H b, G g , I i vix immería íunt íub quadri ííiper- 
F¡g. u £ c ie 9 quantum ícilicet exigebatur , ne a tribus aliis horizontalibus qua- 
dri íecundarii five mobilis , tangí aut detorqueri poííent. Tria vertica- 
lia fila V i;, Eí, Ff profundiori fuiculo immerguntur, ut horizóntalia 
quam leniííime tangant. Dúo demum obíiquaP p, Q.^,íub vertica- 
libus immería, omnium máxime diftant a quadri fuperfície. 
Fig. i. 7. 0 Ut horízontaiia fila quadri mobilis exaóte congruerent hori- 

& 3- zontalibus filis prioris quadri, exigebatur, ut ¡pía foraminaG^, H b, I i 
utriusque quadri primo congruerent infita cochlea motrice feu prima- 
ria fux matrici PQ, quae curforis lateri N o adferruminata efl. 1 Itaque 
curíbre promoto fupra ftabile quadrum, doñee unius cavitas alterius ca- 
vitati congrueret , in eaque pofitione firmato , quanta fieri poterat dex- 
teritate protrahebantur foramina H b , Gg, \4 trans curíbris latera, ín 
quibus nova prodibant H b , G |¡ , l i prioribus aequalia , iisque con- 
gruentia 8c per motum curíbris examinanda 5 íiquidem linea G g cur- 
íbris ad lineam H b quadri ftabilis adduclia, media curíbris linea H b in- 
fimíe quadri ftabilis lineas I i congruens invenienda erat, vel corrigenda, 
doñee congrueret, 

Fig. 4-j i 8.° Fila curíbris immergi debuerunt poftico quadri ab de lim- 
bo, qui anteriorem limbum quadri ftabilis ABDC lambit , aut non 
niíi leniííime tangit ¿ proinde fila horizóntalia utriusque quadri ílint fe- 
re in eodem plano , vel in duobus proxime contiguis , ut omnis evitetur 
parallaxis, quae a fenílbili píanorum diftantia oriretur. 

9. 0 Ad tendendos crines aut fila, eaque firmanda, primum vide- 
batur fi.ifficere in alterutro extremo nodus, aut cuneolus ex ligno durio- 
re, ut buxo vel indico j in alia vero extremitate prope oppoíitum ori- 
fícium , 6c in eadem crinis aut fíli direclione producía, infítus clavicu- 

Tab. 111. lus e, quadro adftri&us, at per vim tantillum convertibilis, & in quaii- 
Fl S' 4 * bet polltione maníurus, fere íimilis iis, qui cymbalorum chordis apponi 

Tab. i. &l ent ' Hifce claviculis in hoc , aliisque ultimae ftru&urae Micrometris 

Fíg. 2. ííibftitutas volui laminulas cbalybeas KL /, in K L planas , utpote a 
& 3- cochleola L quadri limbo adftri£tas, & ab exiguo cuípide aut óbice Km 
eodem íltu detentas 5 deinde ab L ad / curvatas in receiíum ab eodem 
limbo. Nodo autem vel cuneólo , alteri extremitati appofíto , praefe- 
rendum inveni globulum , qui fit ex fubita Iiquefadtione argentei fíli, 
lampadis flamma; admoti. 

Laminulae chalybeae K L / pars elaftica L / inclinata retinetur, 
dum ejus creroe /fílum inducitur, & aliquoties circumvolvitur j deinde 
laminula paullatim elevari permittitur , ut filum íiicceífíve tendat, ten- 
fumque coníhnter detineat. 
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Scholium. 

rUrfork longitudo N O arbitraria quidem erat 9 Jed major inutilk ejfet, Tab. t 
^ £f capfulam ¿ongioremrequireref 7 minor autem aream demeret cam- Fi s- 3- 
po Micrometri : aqualitm i taque cavitatum praferri meruit , ut con- 4 ' 
gruentibm Jilkhori&ontalibm integer ipfe campw pateret. Quando cur- 
Jor adinfimum ejm'Jitum deprimitur , linea hori&ontalis media dijiat 
15 Se alce partibus a media fixa Hhj adeoque hori&ontalk Ínfima I i re- 
movetur 27 partibm ab eadem fixa media H h, £^39 a prima hori&on- 
tali fixa G g. 

CAPUT IV. 

De reduñione utrimque Scalce Micrometri ad 

minuta prima fecunda circuli maximi, & de Indias 

aquatione* 

Ante quam propoíita reductio caute fufeipi poífet , inqitirendum fuit in pofitio- 
nem filorum reticuli, ut coniíaret, i.° lateralia fila quadratum componere , z.° 
fila media tam fefe invicem , quam bina reiiqua , ipfis lateralia , normaHter & 
bifariamjfecare. 

§ I. 

ReduBio partium Seáis per Sokm in Aiehw squinoBialtbm^ & 

per aflra in JEquatore , ve! non proculab ipfo diffita. 

T)Orro & ad expofítum fubtiliíTimum examen aqualitatis laterum Se 
Jt angulorum reticuli , & ad menfuram parvuli arcus , cujus tangens 
fit íemiíatus quadrati ejusdem reticuli 5 radius autem aequetur diffcantíae 
lentis objectivae a retículo , aptus effét ipíe Sol díebus aequinocStialibus , 
& aptiíilma fbrent aftra in ¿£quatore ¿vel non procul ab ipíb exiften- 
tía, in eorum culminationíbus obíerváta, íl témpora, qus impendunt 
in tranfítibus normalibus ad quadratum reticuli , percurrendo nimi- 
rum quodiibet ex ejus filis horizontalibus ( Micrometro verticaliter, 
deinde horizontaliter poíito ) dividí poílent íubtilius, quam in minuta 
íecunda horaria , ut Celeberrimus Caílinus circa obíervationem Solis 
aecutiffime innuiC (a.) 

Quamvis autem íubtilior hsec diviíío habed nequeat , ñeque in 
hodierna horologii oícillatorii írru&ura plus induflriae vel artiíicii exigí 
debeat; videbatür tamen haud negligendus hic sequinoclialium, vel pa- 
rum ab ¿Equatore declinantíum íiderum uíus , quem íumma facilitas & 
commoditas commendabant , ut íaltem inventi valores conferri poííent 
cum üs , quos trigonométrica methodus offérebat. 

In iEquatore unicum inveneram aírrum , nempe íub írrophiolb 
Virginís, tertiíe magnitudinis, Bajero y , & ab aliis facile diñinguendum, 

Ii 2 ' utpo- 

(A) Bíemhis ct Afiroftamii Llv, í¡. Cha?. V. f . Parts 1740. in 4*0. 
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utpote jün&um minori alten , magis occidentali & magis eJevato. E- 
jus aítitudo viía nunc eft 41 o 48/ Nobis culminat meníe Decembris 
in crepuículo matutino, deinde noclu menfibus Januarii,Februarii,Mar- 
tii, Aprilis, Maji, demum Junii in crepuículo veípertino. 

Qux in pectore Antinoi, 4 tíE magnitudinis, Bajero Lit. t , declina- 
tionem habet borealem 23/ Nobis mane culminat in fine Aprilis, de- 
inde no¿fcu menfibus Maji, Junii, Julii, Augufti, Septembris, & veípe- 
re in fine O&obris. 

Nec procul ab^Equatore diftant tres in Orionis baltheo tertiae ma- 
gnitudinis, Bajero iiteris && : e 9 jj infignitx. Prima, duabus reliquis occi- 
dentálior, dcclinat ad auftrum 29', medial 0 22', tertia, prioribus oríen- 
talior, 2 o 4/ Tria hxc aftra nobis culminant paullo poA Auriga capel, 
lam, & paucioribus adhuc minutís poftRigel, nimirum a crepuículo matu- 
tino Septembr. uíque ad veípertinumMartii; reliquis intermediis menfi- 
bus OcTiobr. Novembr. Decembr. Jan. & Febr. culminant nocturnis ho- 
ris. Toto itaque announam vel plures ex hiíce quinqué íteílis, in earum 
culminationibus obíervandameligere licet, & uííii pf ópofito deftinare, abs- 
que ullacorrecl:ione,quaeproaliis,ab ^quatore magis declinantibus, ad- 
hibenda efíet. Hsec aftra traníeunt per tria verticalia fila deícripti Micro- 
metri Quadrantis alterius aufiralis, intra minuta íecunda horaria 1 22 h 

CORO LL ARIA. 

I.QI 'fíat ut motus diurnus fiderum , nempe 23 11 56' 4" ad 360 gradus 
O (vel ut 86164" ad 360 o , aut brevius, ut 2i54i"ad 90 o ) ita 122"* 
ad quartum, prodeunt 30' 48" pro meníura quaefiti anguli, íiibteníl ab 
horizontali filo ínter extrema dúo verticalia, five a 24 partibus internas 
Scake in data diftantia verticis ejusdem anguli , five centri lentis objeóli- 
vsE 5 adeoque habentur 15' 24" pro meníura hujus íemianguli , nimi- 
rum elongationis utriusque fili lateralis a filo medio. 
Tab. 11. Proinde dividendo 30' 48" per 24, eliciuntur fere 77" ,quae fingu- 

Fíg. 1. lis sequivalent partibus internas Scatae 5 adeoque dividendo utrumque 
limbum circuli a (3 d , five Scalam externam in partes asquales 77 , ha- 
bentur minuta íecunda circuli maximi , aequivalentia fingulis greííibus 
cochleas motricis , dividendo denique 30' 48" per 2400 , quotus 
vel |ÉÍ vel, rotunde, 46"' aequivalet 7 h, externas Scate. 

II. Quoniam in Micrometro prioris Quadrantis auítralis diíkn- 
tia fílorum lateraiium a medio eíl 25 partium interna: Scalas, five totidem 
revolutionum cochleae motricis, quae tenuiorefi, & ípiras habet fubtiiio- 
resj traníeunt veroprsefata fidera intra minutum horarium aprimo ver- 
ticali filo ad médium, íl fíat ut 21541" ad 90 o , ita 60" ad quartum, eruun- 
tun 5 41 2 i pro íemiangulo hujus Micrometri5 quare, dividendo per 2%, pro- 

dibunt 
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dibunt 36" pro valore fingularum partium interna? Scalae $ at dividendo 
eundem íemiangulum per 2500 , invenientur 22"' , ¡equivalentia partí- 
bus centefímis externae Scalae. 

III. Quum in Micrometro Quadrantis borealis, qui antea fuerat 
auftralis, tranfirent eadem íidera a primo filo ad verticale médium intra 
55" horaria , quumque diftantia filorum eííet25 partium internae Scalae* 
>utendo eadem analogía, innoteícebat Micrometri íemiangulus 13' 47"$ 
proinde 33" pro fingulis cochleae revolutionibus , & \" pro ,U externas 
Scalae. 

IV. Quia in Micrometro majoris Quadrantis mobilis, diftantia 
filorum lateralium a medio eft 20 partium Scalae interna?, fideraque prae- 
fata traníibant intra 52" horaria, eliciebatur íemiangulus^' 2", adeoque 
fínguhe revolutiones aequivalent 39",earumque fingulae centeíimae 24'" 
ílve f". 

V. Ita quoque in vitreo Micrometro medii Quadrantis mobilis 
& ampíiati, quia lineae laterales diíra¡ t a media 20 partibus interna Sca- 
lae j fídera vero aequino&ialia impendunt 78" in tranfitu a filo primo ad 
médium , vel a medio ad tertium ,.íequitur íemiangulum Micrometri 
eñe 19' 33" , íingulas Scalae internae partes conficere 58" i, íingulasque 
centefimas aequivalere 35"' fere» 

VI. Non fecus in Micrometro minoris Quadrantis ampliati, da» 
ta diftantia fili cujuslibet lateralis a medio partium 20 internae Scak, da- 
toque tempore tranfitus eorundem fiderum nempe 67" , prodeunt 16' 
48" pro íemiangulo Micrometri , 50" pro fingulis revolutionibus co- 
chleae, 30'" five í" pro fingulis centeíimis externas Scalae. 

VIL Nec aliter in Micrometro Circuli mobilis ampliati ex nota 
fili lateralis a medio diftantia 20 partium internae Scala» , nótoque fide- 
rum motu Ínter eadem fiia , videlicet 2' , defínitur Micrometri íemian- 
gulus 30' 5", valor fingularum partium internae Scalae 1' 30", & 54"' pro 
fingulis centefímis. 

¿áim E úmtiw mQxlQfünvihmjp odíiT ní \n « 
§• II»-. 

ReduBio utriwque Scals Mcrometri per calculum 

trigonometricum. 

IN vallo cortinae , quae contigua eft propugnáculo áulico, meníuraba- 
tur linea reéta horizontalis pedum 879 % quorum 895 ^qirivalent 
122 hexapedis Viennenfibus. Ad hanc menfuram utebamur duabustra- 
beculis laevigatis,aequalibus & parallelepipedis,Iongitudinem habentibus 
15 pedum, & in ííngulos pedes, uncías & unciarum quadrantes díyifísj 
utque fieri foíet,earum una jacebat horizontalis, dum altera promoveba- 

K k tur. 
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tur. In fine hujus linese applicabatur normaliter una ex hiíce trabeculis , 
&: a punófco ejus medio fumebantur utrinque tangentes íemiangulorurn 
Micrometri , lente objeótiva tubi telefcopici aptata in ejus linea? initio, 
ut praeícribitur a Celebérrimo Caífíno. (a) 

Tubus teleícopicus ab axe centrali & a Quadrantis limbo fejun. 
¿tus, una cum fíbi adftri&o Micrometro (h) firme innixus erat duobus 
pyramidalibus fulcris , elevandis aut deprimendis per eorum verticales 
cochleas , quantum exigeret linea tangentium. Prseterea ipíe tubus in 
fulcro , lenti oculari próximo , motum alium habebat horizontalem in 
acceíliim ad verticale planum, quod per idem centrum lentis obje&ivae 
tranfíens , obverfum trabeculae latus, charta munda inducl;um,in pedes 
& uncías divifum atque opportune a Solé ilíuítratum , in aííignato tan- 
gentium initio íecare concipiebatur. Longitudinem utriusque tangen, 
tís definiebant chalybeae cuípides , ad Iongiorem cylindrum normales, 
quarum una fixa manebat in tangentis initio , altera per cochleam mo- 
bilis, adducebatur ad extremum tangentis. 

Poftquam itaque Tubus ita directus fuerat, ut & horizontali pla- 
no & verticali fixo congrueret j ut nempe imago fíxae chalybese cuípi- 
dis appareret biíecta per médium verticale filum , Socius ex condióto 
fígnum expe¿tans,aliam cuípidem mobilem tamdiu promovebat vel re. 
trahebat , doñee ejus ípecies fifteretur in alterutro fílorum verticaliumj 
& repetitis obíervationibus notabantur íequentes meníurae. 

I. " Micrometro Quadrantis alterius auftralis horizontali jacen- 
Tab 11 te » aboque £am cochlea motrice ab > quam Scala interna Z Y paral- 
Fig.'i. ' lela lineas tangentium , tangentes utrinque prodibant aequaies, & utra- 

que 3 P 9 ' * = 39' # = . - - - 393", 
qualium radius inventus fuerat - - 87960 

At in confueta pofítione Micrometri tangens ad 
dexteram inveniebatur ut prius - 
altera tangens ad ííniftram 39' f ' - - 

II. a In Tubo Quadrantis prioris auftraIis,Micro- 

metro ejus horizontaliter jaeente, invenieba- 
tur tangens ad dexteram 
Tangens ad ííniftram 

III. a InTubo Quadrantis borealis, Micrometro 

jacente horizontali , tangens ad dexteram 

Tangens ad finiftram 
Micrometro verticali tangens ad dext. - 
Tangens ad ííniftram 

(a) lltmmi ttAfir6M0m. Lh.il. Chap. V. f>. 124, 
(bj Di $uofu/>r. in fr. Seft. Ca/>, /. §. I. ¿>. 11 f. 



393 

393 * 



383* 
386 í 

360 

358 
360 

358 ^ 



Ex 



DE ORGANICO APPARATU ASTRONOMICO. 131 

Ex allatk menjurk eüciuntur trigonometrice fequentia 

COROLLARIA. 



I. In Microme- 
tro Quadran- 
tis alterius au- 
ítralis. 


Semiangu- 
lus retícula? 11" t 
nempe valor 
ix partium 
Scalae inter- 
nan. 


Scake 
internae - - i'if 
feu valor fin- 
guiorum 
greíTuum 
cochleae pri- 
mar iae. 


juo Scalae 
externse 46'" 
íive r ^ 
Scalae to- 
tius in- 
ternae. 


II. In Microme. 
tro Quadran- 
tis prioris au- 
ítralis. 


Semiangu- 
lus reticüli ij' %" 
íive valor 
partium 
Scalse inter- 
nado 


2V Scalse 

internas 36" 
feu valor 
fíngulorum 
greíTuum co- 
chleae pri- 
mariae. 


jío Scalae 
externas zz'" 
íive zo<5<? 
Scalae to- 
tius inter* 
me. 



ÍIL In Microme- 
tro Quadran- 
tis borealis fi- 



Semiangu- 
lus reticuli 13' 
five valor 
partium 
Scalae inter- 
nae. 



f9 



4t Scalae 
internae 
feu valor 
fmgulorum 
greíTuum co- 
chleae pri- 
marias. 
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100 



Scalae 
extern ae 

five TféoSr 

Scalae to- 
tius inter- 
nae. 



Scholium, 

GUum in utraque reduBione Scalae Micrometri ai minuta & fecun* 
dacirculi maximi , ($ per Jiderum tranfttm & per menfüras tan- 
gentium, iidem prodierint valores Jingularum partium Jive grejjuum co» 
chlea primaria in trihm hijee Micrometrh 5 quumque pqfterior b¿ec, 
nempe trigonométrica metbodw, etji Jimplex> Juas babeat tricas 9 varia* 
que incommoda, prior altera, five aflronomica praferri meré'tur. 



1 



mrsun 



>á\n¡ 



Q 



§. ni. 

Mquatio Indick. 

Uando gyfürtt praecedentem cochleae primarias five motricis a h 
circa fuum axem , íubíequitur alter gyrus oppolitus , inevitabilis jF.j^i. 



: 



efíe íblet quaedam tantilla luxatio, quae íuae matricis regreíTum retardet. 
Proindequadrum mobile, ipil matrici confblidatumjrnonnihil íerius&in 
deícenfum & in aíceníum impelÜtur j adeoque rríotus fili horizontalis in 
elongationem a fixo erronee indicatur in Scala externa per indicém c b> 

K k 2 manu- 



J 



í3¿ LÍB £k íi 

Tab íi manubrio ádjécl&m, Mirtüs eñim déprimitür mobile horizontale filum 
F¿. i. * íub flabili , minus queque fopra ipíum elévatuf, quam index externus 
oífcendat : fleque in primo cafo , in quo additur partium numerus ab ín- 
dice oftenfos , major vera elicitur altitudo integra fopra horizontem vi- 
ía, quia gradui , cui linea fiduciae aptata fuerat , plus aequo additur , in 
altero cafo plus demitur : hincque altitudo viía relinquitur vera minor. 
Tab j Ut haec inaequalitas adimeretur , appoíita fuit laminula chalybea 

Fig. i. inter anfolam B, fundo capfolas proximam,& orificium matricis ínfimas 
b , quae trunco graciliori cochleae primariae inducitur , ut ejus aícenfoi 
óbice traje¿to refiftat. Quas tamen adhuc remanet Iuxatio , etfi pa- 
rum íeníibilis, quaeque per fricláonem focceílive producitur in ufo Mi- 
crometri , deprehenditur ex evagatione indicis a diámetro circuli exter- 
na; Scalae, limbo ejus inciíae, quando filum mobile ad congruentiam cum 
ítabili adducitur. Itaque cogitare debui de peculiari ítruóbura indicis, 
manubrio quidem adftringendi, ut cum ipíb mobilis foret, quique inter- 
dum per vim convertí poííet circa partem ejus infímam, exterius cylin- 
dricam,quem ad modum in horologiis ómnibus automatis promovetur 
minutorum index¿ quando retardatj retrahitur autem, quando accelerat. 
Quod ut único intuitu intelligatur , efto manubrii pars ínfima mn o: 
F&'í' fí t( l ue ¿ íecTáo trünci parallelepipedi , cui manubrium inducitur : pr qb 
& 4. index chalybeus & annularis a limbo bafis orichalcicae m n o adftriéíus 
& ipíi adhaerens 5 per vim tamen adhuc convertibilis , & in qualibet 
poíitione maníurus : d e f g íedtio manubrii per axem : t r fectio trun- 
ci, manubrio inclufi. Denique h i b íedfcio indicis eidem manubrio ád- 
ftridi. 

Porro peculiarem hunc indicis motum, Indick JEquationern^ro* 
co , eamque fie applico. 

Paullo ante obíervationem , vel in ipfíüs obíervationis progrefíu 
adduco lineam fiduciae ad gradum , vel gradus decadem aut femideca- 
dem, altitudini videndae íeu vifae quam proximam^ deinde immoto fir- 
matoque curfore elevo aut deprimo médium filum mobile fob ítabili 
medio, uno aut altero grefiu cochleae matricis five gyro manubriij mox- 
que per totidem regreílíis reduco ad congruentiam cum ítabili* Proti- 
nus inípeclía, vel conta£tu deprehenía indicis evagatione aliqua, manus 
alterutra manubrium detinet , altera indicem aequat, ac fíatim gyrans 
verfos easdem partes ultimas praecedentis gyrationis manubrium, filum 
mobile ad ípeciem in tubo apparentem adducit , ut innoteícant integras 
periodi , & partes ¿ fi quae fuerint , externas Scalae* 

Ut hanc menforam verificem , illico filum mobile a írabili magis 
removeOjiterumque ad ipeciem adhuc apparentem adduco,&Microme- 
trum in hoc flatu relinquo, ut reliquum examinis commode proíequar. 

Nempe 



r 
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Kempe indícerri externas Scalse , fi partium numerum a príore diveríum 
ofténderit, ad priorem adduco, deinde veríko ad easdem partes manu- 
brio, fila con jungo 5 quod fi índex congruerit initio externa; Scak, ha- 
betur verificado quaeíita. 

Schotiá. 

J. T Iquet ad hoc examen requiri , ut Jilum mohik ne tantiüum quidem 
*—* declinet a /emita Jpeciei per curren tú campum Micrometri, 'verbo ; 

ut éjmdem jili pojitio Jit exatlijjime Jborizontalk. Si qua autem ejm declu 

natio detecta fuerit , corrigenda erit per aptam totim macbinula conver- 
Jionem. Liquet etiam idem examen tutiw injlitui , & paullo ante ac 
paulio pojl tranjitum Jpeciei per filum verticale médium. Expedit quo- 

que iineam fiducia adduclam ejjl ad congruum limbi punclum ante oh 
jervationu initium 5 pra/ertim quum aítitudo ve/ declinatio pracognita 
fuerit. 

II. Jlii dúo Índices utriusque interna Scala , nimirum jimplick 
& ampliata , fita» interdum pqflulant aquationes , quando congruente 
bus filis reticuli & Índices ipji lineis mediis non congruunt. Jt ne tan* 
tiüa hac evagatio pracifioni macbinula obeffe videatur, addita funt fub- 
fidia 9 quibm ea corrigatur. 

III. Juvat etiam, noBu prajertim 9 initio externa Scala fignum 
aliquod exjlans appóni, ut ex contaclu innotefcat indicis aqua pojitio. 

IV» Qua , quamvis & minutijjima Jfat qf cuijis obvia ejfe 
queant $ malui tamenab oculatis ¿eéloribus fitperftua ce?2feri , quam.ab 
alits velut negligenter omiffa dejiderari. 

CAPUT V. 

De reliquis Micrometris fixis aliisque 

mobilibus. 

Fixa dicuntur Micrometra , quorum partes fixoe vel flabiles , rñánent tubo tele- 
feopico conítanter adftriáse. Quamvis enim & ipfse moveantur c'um integro 
tubo circa centrum aliquod fixum , eandem tamen fervant ab eisdem partibus 
tubi diítantiam , & quiefeerite tubo nunquam integra movetur compages Mi- 
crometri, niíi motu'quopiam prseHminari & exiguo v quo apta machinulae ob- 
tineatur poíitio. 

Majora haec fixa Micrometra plerumque applicantur Qnadrantibus, Semicirculis 
autCirculis fixis, quorum tubi moventur in plano Meridiani, 'ut ad culminantia 
íidera dirigantur. Expedit i taque campum haber i ejus latitud inis , in qua per 

. tria faltem minuta horaria cequinoétiale fidus appareat , ejusque longitud inis, 
cujus dimidium confpicua fpecies difei Solis aut Lunoe non impleat. . Minora 
vero aptantur tubis telefeopicis, omnino fixis & folitariis , ad aílra plerumque 

L 1 primas 
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primae magnitudinis , eaque culmlnantia direftis. Proindenon nifi anguftum 
exigunt campum, quem Mus intra dúo minuta horaria percurrat ; nifi forte ad 
tranfitus duorum vel plurium íiderum extendí pofle contigerit. 

Mobilia vocantur Micrometra ^ quae non folum ad ufum funt Quadrantum mo- 
bilium 5 fed ita eorum tubis teleícopicis applicantur , ut circa eorum axes mo- 
veri políínt , & fingulis horariis circulis fucceflive aptari, Hic motus, & ex- 
ternus éft & ad ufum ipfius Micrometri fpeftat, & differt ab interno aliis óm- 
nibus , tam fixis quam mobilibus communi. 

Motus praeliminares aut fubfidiarii , pro Micrometris fixis tuborum mabilium tres 
effe folent, Prímus in acceflum ad horízontem , & eíl circujaris, Sccundus 
horizontalis in acceflum ad Meridianum ? íive in acceflum aut receffum a lim- 
bo Quadrantís, autab akerutro vertical! latere capfulae fixae. Tertius verti- 
calis, vel faltem in plano verticali, & in acceflum vel congruentiani ílabilis fili 
horizontalis medii cum plano dioptrico, quod oequidiflat linean fiduciae, verbo: 
in acceflum vel receffum a firmo capfulae fundo. 

Quum omne Micrometrum fixum inprimis debeat horizontaliter fiffi ; id circo in 
majoríbus addi folet horizontalis coclilea perpetua, ejusque loculanientum ca- 
pfulae adílringi; arcus autem exiguus oblique denticulatus aptari tübi orificio, 
ut fupra (a) diéium eft, & infra infinuabitui\ 

In tubis telefcopícis fixis lufficit ut fiftula interna in ipfa obfervatione aflri culmi* 
natitis manu circumvolvatur in ipfo tubo, priusquam in eodem firmetur. 

In Micrometris deifique mobilibus motus hic circularis pars eít exigua externi 
motus, qui habetur ab impulfu rotee coronatae, tubum telefeopicum ambientis, 
cujus tympanum integram Micrometri capíulam circulariter impellat. 

Motus in acceflum vel receffum a limbo Quadrantis habetur per horizontalem 
cochleam pervadentem verticalia capfulae latera, & ab utroque detentam, ñe- 
que impellentem horizontaliter ftabite Micrometri quadrum , vel aliam latio- 
rem laminam , quae compagem integram machinulse detinet. Hic motus in 
Micrometro tubi telefeopici omnino fixi , relinquitur Ipfi tubo , tantillum ad 
orientem vel occidentem promovendo, doñee in apta pofitione firmari poflit; 
in Micrometris autem mobilibus cenfetur inutilis. 

Tertius denique motus in acceflum vel receffum a fundo capfulae obtinetur a 
verticali cochlea , quae a primaria aequidiílat, impellitque matricem fuam cy- 
1Tab j lindricam, vel in prifma degenerantem , quadro ftábili confolidatam ; detine- 
F>. i. tur autem a capfulae fundo, 

Tah, III. Varia horum motuum artificia , praeordinationes aut fubfidia variant integram 
Fig. 5. ftrufturam machinulae, v. g, cochlea primaria a b collocari potuifíet in medio ca- 
Tab- 1. pfulae opérenlo ; aptior tamen videbatur ejus locus in finifíro latere, aut angu- 
T^lf nr" capfulae , ut minor evaderet longitudo machinulae. Altera cochlea vertica- 
Fi g ^ & y lis c d effe poterat primarise a h oppofita vel ipfi contigua. 

§. i. 

Micrometrum fixum Quaárantk fríork auflralk , &* 

aliud Quadrantis borealis* 

l T hxc machinula conftat orichalco Norimbergenfí, ut íequentes re- 
liquae , demptis cylindris ípiralibus , ex chalybe aptioribus. 
Tab* ni. Quadro ftabili B C coníblidatae funt anfulaeA s B, ad ipíum nor- 
Fig* i. ' males, a quibus primaria cochlea a b detinetur. Eidem quoque con- 

íolidlata 



E 
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folidata eft cylindrica fiftula D d 9 quae inftar matricis impeJiitur a co- Tab.m, 
chlea c d, detenta in anfulis R, r 9 laten verticali íiniftro internae capíüíae Fi S-4* 
adftri&is , <k per hunc impulfiim habetur motus machinulae in acceílum 
vel receíTum a fundo capíulae. Huic fiftulae D d adferruminata eft ob- 
longa laminula Y y , ipíi lateri verticali íiniftro paraílela, cui inciía eft in- 
terna Scala partium 6o. In latere A B patet etiam oblonga crena a /3, 
íequidiftans a communi axe foraminum utriusque anííilae A & B. 

Mobile quadrum M N coníblidatam gerit fiítulam P p matricem Fíg. a, 
cochleae primariae a h 9 quae ipíam impelíit, una cum adferruminato cha- 
lybeo Índice Vu, normaliter inflexo in <i>, ut partes indicet internae Sea- 
te Y y, quam percurrit. Ad pofticam partem lateris Mp additum eft 
fruítulum paralíelepipedum, quod congruit crenae # (3, in eaque m ove- 
tur , & a fuá matrice detentum , interpoíita laminula elaftica paralleli- 
ímum conciliat quadri mobilis M N cum primario ítabili B C. 

Fila omnia utriusque quadri detinentur , & ab eorum nodis & a 
claviculis L,L , fie quadro adítrictis, ut tamen vi tantillum convertí 
queant. Fila reticuíi lateraiia diftant a mediis 25 partibus internae Seá- 
is, íive ípatio , quo quadrum mobile impellitur per 25 greíTus matricis 

?p. 

Ambo quadra íimui jun&a cuftodiuntur in capfula interna c /é,frg- 3- 
anterius patente, cui adhaeret operculum FL,ipfi & alteri externae com- 
mune , iriftru&um circulo FT», cujus íuperno limbo Scala externa 
100 partium inciía eft. 

In pórtico & latiore internae capíulae latere E h excifa eft apertura Fí ^ 
circularis, quam oceupat normalis annulus mno 9 ipíi lateri E h adfer- 
ruminatus , & pervadens aliam contiguam laminam EH«, quae circa 
eundem annulum circumvolvitur per horizontalem cochleam E e in an- 
fula G, lateri capfulae adftridla detentam , a qua nempe alia impellitur 
anfula concava Se ítriata g 9 laminae HE» affixaj fleque obtinetur exi- 
guus motus laminae,totiusque adhaerentis machinulae in acceílum ad ho- 
rizontem. Sub operculo capíulae ipíí poftico lateri E s adftrí&us eft te- 
nuis arcus i h l 9 annulo m aequidiftans , quo detineatur externa lamina, 
internae adhaerens j ñeque tamen impediatur circularis motus internae 
circa fixam externam. 

Superno demum lateri externae Jaminae G H n adferruminata eft 
horizontalis fiftula H b , cylindrica & ftriata, quam impellit horizonta- 
lis cochlea F f 9 a verticalibus externae capíulae Iateribus detenta , ut to- 
ti laminas HG», & integrae ipíi adftri¿be machinulae motus detur in 
acceílum vel receíTum a limbo Quadrantis. 

In fundo hujus internae capíulae aperta eft oblonga crena rr 9 per qua Tab.nr. 
inferius quadri mobilis latus excurrat,quantum exigit infimus ejusgreííus. ^* 

L l 2 In 



Tab.IV 
Tab. III 



í&k l i b Ei m. 

In verticali aútem ejusdém fíniftro Játere patet féneftellaX x,qux 
Scafoe internas ejusque indíci v conípeótum praeheat. E regione indicis 
<u adftriéhis eft alius index & ad ufum alterius minoris Scala;, ini2 par- 
tículas aequales divife, interna* priori contiguas, in qua indicatur politio 
quadri ftabrlis , vel ejus motus in acceíTum vel receíTüm ab Índice 

Capíula interna cum incluía machinula Micrometri,'tota contine- 
Fig.J." tur in externa F GJongiore horizontalí cochlea F/" trans machinula* raa- 
tricem cylindricam H b trajéela. Haec cochlea detinetur a verticaíibus 
hujus externas capfula* iatenbus in F, & f 9 impeliitque integram machi- 
nulam, ut accedat vel recedat ab iisdem lateribus & a limbo Quadrantis. 
Operculum O P eft capfulae u trique commune. 

In verticali Iatere E F exciía eft feneftella , internas priori reípon- 
dens , tegiturque a lamina vitrea. 

In E patet exiguum foramen , gyrato ejus operculo o , ut vertí 
poílit alia horizontalis cochlea E c, impellens integrara internam capíii- 
lam cum incluía machinula , ut fupra indicavimus , in acceíTum ad ho- 
rizonte m. 

Aliud quoque in fundo capíulye pafet amplius foramen ad ufum 
cochlea* verticaíisr ¿/,impellentis machinulam in acceíTum vel receííum 
a fundo utriusque capfula* motu, qui oftenditur ab Índice a. Quia ve- 
ro interdum horizontaliter movetur capfula interna , foramen hoc in 
fundo externas capfulae longius & elJipticum fieri debuit. 

Externas capfula* utrinque patenti, quantum exigebat apertura fi- 
ve catripus Micrometri , adhxrent coníuetae fiftulas L & K /ad latiora 
latera normales , quarum pofterior L , poíhco lateri coníblidata , manet 
fírmiter immerfa tubo teleícopico , fixamque detinet poíltionem machi- 
nulas ; altera vero fiftula K coníblidata eft laminan mobili M N, quas la? 
tus anterius percurrit in acceííum vel receífum a fundo capfula*. 

Ab hoc Micrometro parurri difíert aliud fixum, & paullo minus, 
quod adftriétum eft tubo Quadrantis borealis, Capíula ejus interna 
integra eft , & ambas ab eodem teguntur operculo. Fiftula lentis ocu- 
laris adferruminata eft anteriori lateri capfulae : nec enim motum ali- 
quem requirebat in acceííum vel receííum ab ejus fundo in obíervatio- 
nibus fixorum íiderum, ut inQuadrante auftrali pro diametrisLumina- 
rium, proque contiguis quandoejue contingentibus , & íiderum & pla- 
netarum traníitibus. 

§. a 

Aliquot Mkrometra omnino fixa. 

; I.° r I ^Ribus muralibus tubis ad Capram, ad Sirium & ad Lyram, ílde- 
J- ra primae magnitudiriis eaque culmirtantia diredtis, appofita fiint 
Micrometra íixa, sequalia & fímilia, hujus magnitudinis'atqueftruclurae. 

Lamina 
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Lamina elliptica a b c d S¿ quadro ftabili fíibítituitur & capfuk TafcV» 
ftmdum conftituit. In ea enim exciíus eft circulus, five apertus cam- Flgl *• 
pus Micromctri , quem íecant quatuor fila ffcabilia tria nempe vertica*. 
Jia , & unum horizontale* Ad pofticam quoque laminas parterh Se 
ad perimetrum circuli confblidata eft fíftula Jongior , manens tubo tele* 
ícopico firmiter incluía* Infuper laminae adferruminatur eJJiptica zona, 
cujus interna latitudo & capfulae cavitas eft A a. 

Huic zonas adftrirtgiturcylindrica fíftula A E, cujus íuperiori ori- 
ficio coníblidatus eft circulus AF G H, limbo incifam gerens fcaiam 
externam, eamque in 100 partes aequales di viíam. 

Fiftulae A E includitur alia, interne ftriata» externe cyiindrica, qua5 
ab óbice ñxo > in A adftri£fco , ejusque circulan trenas congruente ded. 
netur,ut non aliummotüm, nííi gy rationis circa commune centrum ob- 
tineat» Prominet autem interna fíftula extra circulum AF G Hj deíínens 
in tenuius priíma , cui manubrium adftringitur circumferens íhdicem 
externa: ícalae, in limbo círculi ejusdem inciíae, & in conliietas 100 partes 
diviíae» Interna hxc fíftula inflar matricis impellit cochleam chalybeam 
A I, confolidatam longiori craífíufculae laminae ILMNOP, cujus re* 
¿Minea & paralíela latera L M> O P incluía manent crena; m c o, ad id 
patente in elliptica capfulae zona & in paraíleliímo axis, tam fíftula; A E 
quarri cochleae A I communis retenta. Proinde mobilis haec lamina 
longior eñe debuit quam capfula, ut éjüs pars aliqua excurreret , & ali- 
qua pars in crena maneret. 

Elliptica hujus lamina? mobilis apertura próxima eft cochleae cha- 
íibex, quantum patiebatur ejus coníifteritia. Circulus autem a capfu- 
lae fundo exciíus , quam máxime removetur ab ejusdem cochleae matri- 
cej id exigente motu fílí mobilis in elongationem a ftabili. 

Congruente apertura mobili cum alia ftabili notabarttur in limbo 
laminae mobilis punófca foraminüm , ad fili pofítioném idónea , vel aíli* 
gnari poterant in linea quapiam * ad axem produdfcum normali. Cla- 
viculo M tenditur filum horizontale mobile 5 pro filis autem ftabilibus 
latertt claviculi íub fundo capfulae. 

Ut & fila ftabilia infra capfulae fundum protenía, 8c eorüm clávi- Ta&Vi 
culi cuftodiantutf , addita eft tenuis lamina , cujus íe&io A b c d efi Fl S l ¿i 
Haec obtegit pofticam capíulae faciem 5 in medio tamen exciía fuit , ut , 
pofteriori Micrometri fíftulae R traníítum daret, & a fundo removeba- 
tur , quantum prominentes filorum claviculi requirebání. 

In íiniftro Iatere capíulae , inque zona ejus elliptica patet alia ob- 
longa crena g b, in qua mqvetur index chalybeus L v , in L adftrictus ftg. f ; 
laminae mobili, & in <y inflexus, indicaiis in ícala inciía, craílítiei lamí- & & 
nae fíabilis a B C D, ea in parte rectilínea; greíTus Íntegros cochleae mo- 

M m tricis, 

1 
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tricis, ílve periodos externse integra fcafo. Congruentibus honzonta- 
libus filis, fixo nimirum & mobili,apex indicis % aíTignabat in ílibjeéto 
íib'i pun¿to hujus fcalae initiumj hincque capiebatur utrinque ípatium, 
quo fiium mobile a medio recedit in aíceníiim , & in deíceníum per 
25 greíílis íntegros cochlese, hocque ípatium metiebatur diíhntiam filo, 
rum Iateralium a verticali medio. Scalse huic internas appofita eft fene- 
ftella , quam obtegit lamina vitrea , &: a puiverum ingrefTu cuftodit. 

T ^ ,v> In fupremo ellipticae zonse orificio prominent quatuor aurícula», 

&f. ' A, B, C,D perforatse , congruentes totidem crenis operculi b c e¡, quod 
ipíi orificio apponitur, & traje&is claviculis capíliiam firmat. In hoc 
operculo exciía eft circularis apertura debita campo Micrometri, & ejus 
circuli perimetro adftri£fcum eft orifícium externas fíftulse S , cui alia in- 
terna inducitur , lentem ocularem includens. 

II. 0 Tribus aliis teleícopicis tubis, in pariete meridiano ad altítu- 
dinesCapras, Ar¿fcuri & Lyras culminantium firmatis, addidi fixa mino- 
ra Micrometra aequalia & limilia ftruófcurse íequentis. 

tab. VL Stabile quadrum A a filis argentéis , tribus nempe confuetis ver- 

Fig. i* ticalibus & horizontali medio inftru&lum : quadrum aiterum B b cum 
& 3 * ejus horizontali único filo, prominentibus prioris quadri iaterculis obli- 
que ampliatis immiíTum , in iisque mobile per ipíi adftri¿tam chaly* 
beam cochleam C c , a matrice cylindrica impulfam : circulus denique 

Fígi 3i D EF, & índex annularis Hb fimul componunt machinulam , capfúlae 
a G incluíam. 

Porro quadrum ftabile cum fíbi aptato altero mobili detinetur, 
& a verticalibus capfutae lateribus ínter oblonga eorum repagula & a ca- 
píulae baíibus. Harum ínfima L L, exciía, quantum fuífieeret ad ex- 

FlV( L craófcionem machinuke, tegitur a fibi adftrióta lamina i /j ín qua tamen 
patet oblonga crena , ut detur egreíílis quadri mobilis in ínfimo ejus de- 
ícenfu infra lineam a b. Quando autem amovetur lamina i /, extrahi 
poteft machinula , poírquam cochlea C c fuerit educía. Superior ca*. 

Fig. 4. pftike baíisBG,perforata quidem ad tranfitum cochlese Gí*, tegitur quo- 
que ab alia fíbi adftrióta B A E G F,confolidata craffiori alteri E K cy- 
lindricae & ípirali , cui operculum O P adhibetur ad cuftodiam indicis &: 
quadri mobilis, una cum Índice impulfí. In hiíce <3uabus laminis in 
unam conjunéfcis , torno exciía fuit ea cavitas , quam oceupat incluílis 

Fíg y cylinder H c ( cujus íeófcio ab de e ) detentus a latiori bafí íeu faíciá 
a ¿, mobilis tamen circa íuum axem & interne ftriatus , ut impellereC 
ímmiílam fíbi cochleam G c> Pars autem hujus cylindri fíve matricis, 
exterius prominens, aróte cingitur ab annulo indicis H h , per vim ta- 
men convertibili ad aequationem fupra indicatam. (¿z) . Pars denique 

fuprema 

(a) Pag. 131.%. ilh 
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iuprema matricis deílnic in priíma hexagonale, ad ufum manubrií matri- 
ci appiicandi, poftquam operculum amotum fuerit , ut filum mobiie ad- • 
ducatur ad aftri fpeciem , in tubo apparentem. 

Scala externa, eireuli limbo, quem index percurrit inciía , dividi- 
tur in 10 partes , ¿ quarum valores infra exponentur in deícriptione tu- 
borum muralium. 

Altera interna íeála periodorum indicis vel greííuum cochleae 
motricis nullum haberet ufum in utroque tubo Capras ac Lyrae , quum 
uterque ita dire&us fuerit, ut filum horizontale fixum parum diftaret a 
íemita, quam percurrit ípecies aftri cuiminantis $ adeoque non requiri- 
tur elongatio fíii mobilis major ea » quae prodit poft unum alterumve 
greííüm cochleae motricis* Non inutilis quidem foret haec interna fea* 
la in Arcturi Micrometro , quando ejus campum ingrediuntur ípecies 
luminarium & planetarumj norum tamen diftantiae a parallelo Arcluri 
aptius defíniuntur per majora Micrometra utriusque íixi Quadrantis. 

| IIL 

1riufflQ¿iddrantum moUMum&Circuli ampliati Micrometm 

cum eorum mpjulu circa tuhorum axes mohilia* 

l^vUadrantibus mobilibus applicata Micrometra motum habent fibi 
V5t propritím, aut peculiarem, & a quadrantis & a tubi teiefcopici mo- 
til diverfum$ utpote circa tubi axem, & in plano Micrometri ad ipíum, 
axem normali , ut nempe quadrante ad verticalem quempiam circulum$ 
éjusque tubo ad fidus directo, filum horizontale Micrometri ad paralle- 
lum ííderis , fiíum autem verticale ad horarium circulum adduci poífit. 
Proinde fiftula interior A B> poftico capfulae lateri G D firmitcr juncia 'J? 
& tubo teleícopico tota prope immería> coníblidatam fibi gerit rotam , 1 
Üt Ujunt, cbronatam E F G, 60 denticulis inflruótam. Hanc rotam im- 
pellit tympanum H 1 15 dentium, detentum in loculamento, quod cur- 
fori adftringitur* Gyrato itaque hujus tympani manubrio L M» inte- 
rior fiftula una cum capílila 8c incluía machinula circumvolvitur, quié- 
tente interim tubo teleícopico , qui prius ad aítrum dire£fcus fuerat. 

ín zonuía rotae fub ejus denticulis incifi funt gradus utrinque 180, 
qui ab índice fixo N indicantur , inchoata numeratione a puna¡o>. indi- 
ri fubjeífco, quando verticalis erat poíitio Micrometri. 

Haec fiint tribus Micrometris trium Quadrantum mobilium., &: 
quarto Circuíi ampliati communia. ín íingulis autem notari debenC 
ea , per quae differunt. 

I. 6 ín vitreo prioris Quadrantis ampliati Micrometro ( cujuá 
nempe reticulum componunt reófcae lineas dudtoe in laminis vitreis) co- 

M m 2 chica 
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chlea primaria , cujus índex volvitur in circulo externa? ícalas, & altera 
fubíidiaria contigua; fíbi íimt in finiftro capíulae latere. Anfulae, quú 
bus altera detinetur, ambas firmanturin eodem [atere capílilae, quum 
eidm immirla fuerit machinula , cum qua íimul extrahuntur, poftquam 
eduétoe f uerint cochleolae, quae capíulas lateri eas adítringebant. Latera, 
les linea; reticuli diftant a media 25 greílibus quadri mobilis, & in exter- 
no plano ftabilis alterius matricis ¡inciía eft interna ícala 60 partium, 
quarum 30 in deíceniüm , totidemque in aíceníiim percurrit index qua- 
dro ftabiíi adfíri¿tus , utroque motu inchoante a media linea ícala; in- 
terna?. Quia vero ejus partes perexiguas fiint, earum 25 ampliata; con- 
ípiciuntur in limbo circuli voiubilis ííib operculo capílila; , artificio eo- 
dem, quod íupra indicatur in Scholio* (a) In dextero capíulas latere 
continetur ligneum repagulum , detinens quadrum ftabile in gyratione 
cochleae primaria;, 

II.* Ad ufími Micrometri Quadrantis majoris ampliatí, Se in 
utroque capíulas verticali latere , dextero & ímiftro aperta eft oblonga 
feneñella pro inípe£tione internas ícaía; , utrique parti adje&ae , ut Ob- 
íervatore ad Micrometri motum , vel ad números externas ícalae inten- 
to , íbeius interim , in alterutra parte inípecto Índice interna; ícalae , 
numerare queat externas periodos. Tertia quoque conípicitur interna 
Tab. vi. ícala, eaque ampliata in limbo circuli, per feneftellas operculi A PíucceC 
Fig. 2. five patente. De utraque interna ícala, deque ampliata plura íubjicien- 
tur in íequenti deícriptione machinulae , five in brevibus notis in ejus 
compagem , a prioribus parum diveríam. 
Fíg. 2. Longiores ambae cochleas a b 9 c d fíbi contiguae, locum habent 

& 3- in dextero quadri ftabilis latere A B. Prima detinetur in aníulis A & B 
recéis ad anterius ejusdem lateris planum. Secunda induabus aliisC&D 
ad pofíicum planum normalibus. 
Fig. 2. Lamina B D redfca eft ad latus A B, & ita ipfi coníblidata, ut pars 

latior laminas anterius promineat. In hac lamina inciía eft ícala interna 
S / partium 80, quarum 40 utrinque progrediuntur a media ícalae li- 
neóla , & harum 20 metiuntur diftantiam filorum lateralium a medio. 
Index v quadro mobili adftri£fcus , & cum ipíb ícalam S s percurrens, 
numerat haíce integras partes , quarum partículas numerantur ab Índice 
altero externae ícalae. 

In eadem lamina B D alia inciía eft minor ícala T in 12 partí- 
culas diviía, cujus index adftringitur próximo capíulas lateri. Hac Scala 
metimur elongationem linea; media; ab índice fixo. 

Latus oppofitum E F limbum quoque íiium habet prominentem 
uíque ad planum quadri mobilis, cujus latus G Ha limbo eodem obíi- 

que 

(a) Stfpr.f. 11 a- ér feq. 
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que adftringitur,dum aliudl K detinetur a cochlea longiore ab> conce- Tab.vn 
ptaculo íive matrici L M indulta, & in oblonga crena ipíi matrici íub- Fi s ,a * 
jeéte. 

In externa Iaminse craíliuíeulae A B íuperfície , alteri B D parallela, 
inciía eft eadem interna Scala S v, adjeófco ad ejus uíum altero Índice <v. 

Ad ampliationem ejusdem internae Scalae iatent fub operculo ca- 
píiite dúo tympana,totidemque rota?. Primarium tympanum 12 den- 
tium impeilit tertiam partem circumferentix: in prima rota 36 dentium, 
fimulque tertiam perimetri partem alterius tympani 9 dentium $ tres 
autem hujus fecundi tympani dentes impellunt vigeíimam partem fe- 
cundas rotae 60 dentium; adeoque per 20 gyros prioris tympani, trun- 
co cochlea; motricis a h adítri&i, volvitur integra fecunda rota , cujus 
limbus in 20 partes diviíus, aequivalet 20 partibus internae Scalae S *v. 
Limbus autem externus Scalae ampliatae continet25i partes internae S 
& internus limbus partes 160 5 itaque limbus externus eít plus quam 
duodecuplus , & internus eft odtuplus internae ícalae. 

Ad fila reticuli, undecim requirebantur majores clavicuii j 16 au- 
tem minores. Dúo enim media quadri ftabilis, utpote normalia 3 nul- 
la aequatione indigebant , &: unicuique unicus fufiiciebat claviculus, quo 
tendí poííet, & in ea tenfione íervari. Dúo diagonalia in una eorum 
extremitate tantillum promoveri, aut retrahi poíRint $ relíqua demum 
quatuor lateralia fixi reticuli, & tria quadri mobilis , fingula binos ha- 
bent minores claviculos, ad eorum itquationem idóneos. Quilibet ex 
hiíce minoribus praeter exiguum in limbo foramen , quod vix filum ad- . 
mtttit , alia dúo habet majora , & centro propinqua , clavum tamen 
íntegrum non pervadentia, quibus furculá immifsá claviculus tantillum 
volvitur , & fiii poíltio corrigitur. Nullus eorum prominet ultra pla- 
na congruentia utriusque quadri : omnes autem prominent in plañís 
oppoíltis , & in majorem baíim ampliantur , utrinque foraminum am- 
plioribus adftricli orificiis , adeoque in praeordinata pofitione manentes. 

Tot quidem claviculorum apparatus cuipiam prolixus videbitur 
atque moleftus 5 praeíertim quum ex chalybe cudi , tornari , foramini- 
bus & rimulis inftrui debuerint : eximie tamen juvat hic iple apparatus 
ad aequandas filorum diftantias. Caeterum labor hic non ad Aftrono- 
mum, íed ad induftrem fpeclat artifícem , cui nunquam íatis completa 
in hiíce machinulis ad omnimodam praecifíonem tendentibus , ordina- 
tio praeícribi aut incidere poteft. 

Lamina N n normalis eft ad cylindrum ípiralem c d, cujus trun- Fíg..i. 
cus c p eam pervadit in N, & trajeóte claviculo, fibi conjunétam deti- & ' 
net , fimulque ab ea detinetur , ut non alium , niíl gyrationis motum 
circa íuum axem retineat. Quando machinula intra capíulam p'onitur, 

N n truncus 
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Tab.vii. truncus c p extra fundum protruditur trans foramen ad id paratum, Be 
| ig ¿ J * capfulae orificium ab operculo cingitur: deinde cochleola , in o intrufa, 
laminam N o pervadit,eamque fundo interius adftringit , adeoque per gy- 
rationem cylindri ípiralis c d impellitur cylindricum ejus-conceptacu- 
lum, quadro ftabili confolidatum , & cum eo tota compages movetur - 
in acceffum vel receflum a capíulae fundo. Hunc denique motum five 
íingulos gyros cylindri ípiralis c d íubdividit parvulus índex, trunco c p 
adhaerens , & limbum percurrens exigui externi circuli* 

III. 0 & IV. 0 Micrometrum Quadrantis ampliad, nec non hurc 
quafi aequale Micrometrum Circuli, itidem ampliati, ambo minora íunt 
precedente , a cujus expofíta ftructura non difíerunt , niíi minori nu- 
mero claviculorum ó íiquidem íblummodo novem , iique omnes e lon- 
gioribus in uno, & quatuor in altero habentur , quum plerique crines 
a buxt cuneoíis detineantur. Cylindri ípirales in eorum uno dexterum 
oceupant capíulae latus , & fíniftrum in altero. Unica in utroque in- 
dia eft interna Scala , eaque in operculo fimilitfer ampliata. Externa 
demum Scala coníuetum habet locum in limbo circuli, eidem operculo 
adje&i , dexterum nempe in uno , & íiniítrum in altero , prout exigit 
poíitio cylindri ípiralis , cujus externo trunco index adftríngitur. 

| III. 

Qusdam alia Micrometra , Jingula tubk Juk tekjcopick, 

inque vagis apata, 

A Lia denique Micrometra, quae non ad integra organa, íed ad quos- 
dam vagos pertinent teíe&opicos tubos , pleraque ftructurae íunt 
non diíTimilis a praecedentibus. Unum ex iis id ipíum eft ,quod a Ciar. 
Leonardo Roftio fuíe deícribitur , (a) íiquidem ab ejus fratre conftru- 
cl:um. Hujus ab heredibus dum iilud emere cupiebam, liberaliter rhi- 
hi attulit ornatiííimus Norimbergenfís amieus , publico tune fuae Pa- 
triae apud Aulam Caeíaream officio fungens , cui proinde me obftri- 
étum profiteor. 

Aiterum íiia magnitudine valde diflert ab aliis , utpote campum 
habens quadruplum maximi praecedentium. Aptatur tubo teleícopi- 
co 12 pedum , & quidem cónico. Hujus ampliori cavitati pofterior in- 
ducía capfulae fiftula leniter volvitur circa tubi axem a manubrio , five 
ftriato conceptaculo , cujus loculamentum tubi orificio adhaeret. Ab 
hoc manubrio five matrice impellitur eidem immiííum íegmentum ípi- 
ralis annuli, cujus caput detinetur a brachiolo, ipfi pofterion fiftulae ad- 
ftricto. 

Praelongus 

(a) 3ltiftict)ti$ev AJlronomm, fag. 300. 'Ú VlCtVttbcvg 171?. in 4to. & ft<¡. 
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Pradongus cylinder ípiralis & primarius a ¿,coníuetis aníulis nor-Tab.vm 
malíbus A & B quadri ftabilis S T detentus , locum habet in dextero 
capfulae latere , impeliit'que matricem fuam C D , quadro mobili M O 
adítri&am, Se cum ea indicem *u, qui Scalam internam percurrit : cre- 
na itidem praelonga a § , in latere S V exciía, paucis aliis accedentibus 
requifitis impedit evagationem quadri mobilis , & ipfius cylindri ípira- 
lis fl ¿,aparallcliímo communis axis forarninum , in anílilis A & B paten- 
tium. * 

Alius cylinder ípiralis E e multo brevior , Se longiori a b paral- 
lelus , detinetur in íiio. Joculamento , quod fundo capfuíae adftringitur, 
& matricem E f impellit , quadro ftabili junólam , adeoque integram 
compagem in acceííiim vel receííum a capfuíae fundo. Quando cylin- 
der ípiralis E e totus educitur , extrahi poteft Micrometrum a capíula, 
cui incíuditur. 

In quadro ftabili S T bini verticales equini crines, & priores bini 
horizontales diftant a mediis V v , H b, 50 greífibus quadri mobilis, 
five totidem partibus interna Scalse : crines quoque laterales quadri mo- 
bilis eodem, ut patet, intervallo diftant a medio. Praeterea in quadro 
ftabili praeter confuetos diagonales crines P p, Q_^, dúo utrinque adjedfci 
íunt horizontales extremi Rr, Xx, diñantes a medio 80 partibus in- 
terna Scalse , quae in capíulae operculo ampliata conípicitur , artificio 
parum diveríb a prioribus expoíítis. 

Capfulae figura non ponitur , quum parum difíerat a praeceden- 
tibus. Anterior ejus fíftula , lentem ocularem includens , mobilis eííe 
debuit , id prae reiiquis exigente ípatioíb campo Micrometri. Motus 
autem hujus fiítulae quam leniflimus requiritur , ne tubi pofitio turbe- 
tur. In minori circulo , qui fundo capíulae adharret , altera inciía eft 
externa Scala, in 10 partes divifa pro fubdivifione íingulorum greíluum 
cochleae minoris & íubíidiariae Ee , vel ejus matricis F f, 

Semilatus reticuli quadrati, five diftantia fili lateralis a medio, tan- 
gens fit anguli 22' 49" , adeoque fíngulae partes internas Scalae Gonti- 
nent 27" : & ih s externac aequivalet 14"' , vel fere f . 

Amplior prae reiiquis nujus Micrometri campus commode iníer- 
vit obíervandis Luminarium ecüpfibus, fiderum planetarumque occul- 
tationibus a Luna , configurationibus íatellitum Jovis , diftantiis inter 
parallelos fiderum, fimul in tuboaut in eodem immoto íücceffive appa- 
rentium, aliisque menfuris. Tubi ejus teleícopici externum orificium 
adftringi íblet fenefirae 5 internum vero five oculare aptatur idóneo ful- 
cro, in quo elevari , deprimi , promoved retrahive poílit , & in con- 
grua quandoque poiitione firmari. 

Nn 2 CAPUT 
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CAPUT VL 

De variis Micrometri ujibw+ 

Relata Micrometra , fixa & mobilia , idoneis , ut opínor, inílru&a funt artificiis, 
. quibus earefte difponi , examinan, corrigi queant. Quamvis autem ex per- 
cepta eorum ítruítura ufus etiam eorundem latere nequeat , exigi tara en vide- 
batur, ut ipfemet ufus leviter falrem perítringeretur , primo quidemin reéh, 
deinde in obliqua poíitione machinuIaB. 

§• i. 

Ufus Micrometri reSe djjpqfiti 

TJOÍitio Micrometri plerumque refertur ad íemitam ípeciei vel imagi- 
X nis in tubo apparentis. Recta ea eft , in qua fpecies ipía percurrit 
aliquod ex filis horizontaiibus , fíxis aut mobilibus, íibi congruentibus, 
vel inter fe parallelis : vel íaltem íemita ípeciei ab üs aequidíftat , adeo- 
que reliqua fila prioribus normalia, quíe verticalia vel horaria dicuntur, 
íecant ipíam ípeciei íemitam ad ángulos rectos. 

Hiec poíítio Micrometri confíaos eft in omni fíxi Quadrantis mo- 
bili tubo, ad quamlibet elevationem directo : conftans itidem eft in tu- 
bo fixo Quadrantis mobilis , in Meridiano collocati. Variatur autem 
extra Meridianum , ut filum verticale vel appulfuum deícendat ad ho- 
rarium in quavis a Meridiano diftantia , & filum aliquod ex parallelis 
congruat femitíe ípeciei , vel íit in plano per eam ducto , & fideris pa- 
rallelum tangente. 

I. ° Eximius Micrometri eft ufus in ipfius applicatione machí- 
nulae , in tubo teíeícopico, five aíhidada, v. g. Quadrantis, ita collocan- 
dae,ut filum ejus horizcntaíe médium fit in plano dioptrico,ad limbum 
recto & aequidiftante a radio Quadrantis. Ea enim , qua? per inver- 
fidnem tubi deprehenditur evagatio, ope Micrometri dimidiata, aequam 
íuppeditat correctionis meníiiram. (a) 

II. ° In Micrometro recte applicato numerantur reliqua minuta 
& fecunda , quse addi vel íubtrahi debent a próximo altitudinis gradu, 
ejusque decade aut íemidecade, ad quam linea fíduciae fuerit addu¿ta.(¿) 

III. " Defíniuntur diametri luminarium planetarumque, integro 
eorum diíco traníeunte ínter dúo fila paralleia Micrometri, unumfíxum, 
akerum mobile , quae fímul diícum utrinque contingant. Ita quoque 
menfuratur diftantia maculae Solis vel Lunse ab alterutro limbo , ooreali 
vel auftrali , percurrente ipfo limbo filum fixum , & mobili filo ad 

macu- 
Ca) Videfis fufraUb, 11 St>8. IV. Ca¿. 11. %. //. f. %S. Mfi& 
(b) Quod ináiMvimits [itjnr. loe. eit. Sebo/. 11, n. 1K It. 
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maculam addu&o. Diftantia vero macula? ab orientali vel occidental! 
liitíbó , facilius habetur per intérvallum temporis ínter appulíüs ¡pfítce* 
dentis Se íübfequentis ad quodlibet filum horarium (plerúmqué ad mé- 
dium) eaque confertur cum Solis & Lunae diámetro définita petMctñ 
Micrometrum, vel reducitur ad arcum circuli maximi. 

IV.° Frequens efle íblet in obíervationibus eclipfíüm uíus MU 
crometri. Data enim in partibus ícalaes utriusque , internse nimirurh 
& externas, integra Luminaris diámetro, dantur quoque partes , quas 
unus, dúo, tres & reliqui digiti Ubi vindicante adeoque filo mobili ád¿ 
du&o ad eam diflantiam a parallelo flxo , qüod limbi lucicti íp'eeks 
percurritjin ejus contactu detenta per motum tubi , perqué gyrationem 
Micrometri círca tubi axem , expectatur áppülíus umbrae ad íingulos 
diametri dígitos. Non íecus in oecultatíonibus fídé'rum pknetarüm- 
que a Luna Mícrometro ííimitur utraque diftantia inter limbum lu- 
cidum , &c parallelum fideris aut planetas in momentis immeríioni's & 
emerfionis.Éx hisce diflantiis,quandoque íemidiametrbLunáe mülétartdis, 
quandoque ab ipía íemidiametro demendis , Se ad in'tegram diametrum 
normalibus, elicitur per ícalam , vel per calculum trigonometrícü'm di- 
ftantia centri Lunae ab appárente Aellas íemitá , ipíiUsqUe femí't* pofitio 
in Lunne diíco. Sed etiam per diflteréntias declinationis Lunas, Mieio- 
metro , Sí ante immerfionem & poft emerfionem íümptas, perqué ob- 
íervationum intervalla elicitur inclinado íemitae Lun'aris in áccéííu & 
receílíi a linea Aellas. 

Longe tamen utilioi* Se jucundior eííe potéA Micrometri uíus in 
eclipticis conjimdtionibus Mercurii Venerisque cum Solé ¿ íupra hori- 
zontém radiante 5 quoniam in ejus diíco trans opacum vitrum planeta 
conípicitur inflar rotundas nigraeque maculas, ipíum diíéUm percurren- 
tisj adeoque per diflantias planetas a parallelo limbi Solis, Mícrometro 
captas , Se per ejusdem planetas diflantias ab orientali vél oecidentali So- 
lis limbo, ex appülfíbüs utriusque ad filum horarium prbdeuntes, ha¿ 
beri queunt praeter extrema Se precipua ingreílus & égréííus planetas* 
alia quoteumque intermedia pünéla íemitaé apparentis in diíco Sbli& 
Máxime itaque commendari debet junioribus AAronomis Micrometri 
uíus in obíervatione rariífimi trdrifítus Veneris íub Solé anno 1761 die 
26 Maji, juxta Celeberrimi Haíleji cálculos & mónita, íummo Aftro- 
nomo digna, vafiis in loc& omni cUra expectandi. (a) 

Vi 0 Ope Micrometri confertur declinatio fideris , quandoque 
planetas, interdum etiam cometas, cum nota eujuspiam fideris decliná- 
tione ; : ficque diflantia eiieitur inter par'allelos íiderum , fimul aut 
íucceííive apparentium in eodem immotó campo Micrometri. Ex- 

O o ' pedit 

■ (a) Vil Á$a Erül Menjis Q&ofr. MDCCXVlh f. 4*1- U$á t 
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pedit itaque hunc campum péramplumhaberi, atquetam ipíum,quam 
tubum ejus teleícopicum ita diíponi , ut ípecie unius aftri percurrente 
filum aliquod e parallelis fixis, aliud e mobilibus adduci pofllt ad al- 
teráis aftri contaáum, quando ambo fimul in tubo apparent. Quan- 
do autem fidera conjun&a non funt, íed poft tranfitum fideris praece- 
dentis ex intervallo aícenfionum re¿larum expe¿fcandus eft tranfitus 
alterius lubíequentis, aliqux requiruntur circumfpeófciones: ut nempe 
tubus, qui ad alterutrum conípicuum íidus primo dirigitur, ad eam di- 
rigatur plagam, quam íubíeqUens alterum noctu vel in crepuículo at- 
tingere debeat : deinde ut íupremum vel infímum filum e paraüelis 
fixis aut mobilibus ad prxcedens fidus adducatur , proüt exigit ejus 
declinado, major aut minor deelinatione alterius j cui proinde pars campi 
reliqua quam máxima páteat : ut demum , quando tubus in Ínfimo 
ejus fulcro aíbcio firmatur, Obíervator ad contaóhimípeciei filum mo- 
bile adducat, fique aliquam evagationem deprehenderit, eam illico cor- 
rigat , gyrato tantillum Micrometro , fíloque mobili ad ípeciem redu- 
cto. Poft inventam ejusdem fíli mobilis a Micrometri centro diftantiam, 
eamque titulo borealis, vel auftralis refpectu centri ejusdem infignitam, 
quamprimum Ipecies aftri fubíequentis in tubo conípicitur , non aliud 
ííipereft, nifi ut mobile filum eidem aptetur, ejusque pariter a centro 
Micrometri numeretur diftantia , titulo ííio diftinguenda. Patet au- 
tem in íumma utriusque diftantia?, fí tituli fuerint diverfi, vel in ea- 
rum differentia , íi tituli fimiles fuerint , haberi difierentiam declina- 
tionum, five diftantiam inter fiderum parallelos. 

VI. 0 Exiguas inter dúo fidera, in tubo fimul apparentia, vel ín- 
ter fidus & limbum Lunae aut cujuspiam planetas , vel inter Solis 
vel Lunas maculas aliaeque diftantiae , non quidem immediate ha- 
bentur, nifi fimul fuerint in eodenv horario, vel idem parallelum fixum 
aut mobile attigerint 5 in primo nempe cafu per diftantiam ípecierum, 
in fecundo per intervallum appulíuum. Sed extra hos cafus , qui alioquin 
raro contingunt, per menfuras intervalli appulíuum 8c diftantiae in- 
ter femitas ípecierum ¿ brevi calculo eliciuntur. 

ir.^moioiM ámQnotfi.f\ tiiéncmuf ^.^Kmhmtmna^úuQB^ ■ 

§. II. 

tifus Micrometri oblique fofitu 

IN obliqüa pofitiorie Micrometri ( qüando ea corrigi nequit, immi- 
nente v. g. occaíli aftri , vel nübium occUrííi, aut alio impedimen- 
to ) cefiat uílis fili mobilis , 8¿ non nifi erroneus habetur ípeciei appul- 
lüs ad fílüm horarium, ütpote obliquum ad ejusdem íemitam. Po- 
teft nihilominus ex obíervatis trátifitibus per aiiquot fila Micrometri , 

per. 
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perqué notam inter fíxa parallela fila diftantiam , inquirí quantum di- 
ílet íemíta fpeeiei a centro Micrometri , Se elici momentum appulíus ad 
verum horarium ¿ ac íí machinula fuiílet re¿te dilpofita , hifce ferme 
modis. 

Vrimm Modm. 

AD id celeberrimus delaHire, (a) utens Micrometro , cuinon- Tab IX 
dum addita Fuerant fila diagonalia, tria harc data íupponit : i.° Fig. 1. 
Appulíltm ílderis A ad fiium , transverfak ut vocat , fíve horarium 
A C, per ejus decuííationem & alicujus A d ex parallelis 9 Micrometro 
in hanc obíervationem difpofito , quod nulíius efíe diíRcultatis affír- 
mat. 2 o temporis fecunda, numerata inter obíervationem in A , & 00 
curíum ejusdem ílderis in B cum alio filo parallelo B C. 3° Diftan- 
tiam C A fílorum Micrometri j & quidem in partibus circuli maximi. 
Ex hííce datis trigonometrice invenit, & angulum C A P & perpen- 
dicularem C P» & fecunda temporis, íégmento A P debiti, quae addita 
tempori appuííus in A , dañt appulíüm ílderis ad verum horarium 
CP. 

íta quoque per obíervatos appuííus aiterius ííderis fubíequentis S 
vel f, ad eadem fíía centraiia A G S, BCD, habetur in eadem men. 
fura temporis, íemitae fegmentum S D vel S h , parallelum priori A B 5 
adeoque ob triangula ACB, SCD t /C ¿,firniiia, ínfert idem ce- 
leb. Áu&or : ut A B ad S D vel fb¡ ita C P ad C R vel C r, diítan- 
tiam a centro, addendam vel demendam a priore CP. Et ut A B ad 
S D vel f ¿, ita A P ad S R vel f r, tempus addendum momento 
appulfus in f f vel demendum ab altero in S, ut innotefcat momen- 
tum appulíus r vel R ad horarium verum P r C R. Utraque ex his 
analogiis etiam in íequentibus modis locum inveniet ¿ quando íidus al- 
terum, in eodem immoto tubo expe&atum, obfervari continget. 

Secundttí Modut* 

/"^Lariílímus Zanottus, (¿) ufus alio Micrometro , cui deerant fila Tab. 
\s parallela, coque pofito, ut oftendunt rettee lineae B C, A C, D C, p Jg . 
oblique fecantes aílri íemitatn B D in triangulo BCD, in quo angu- 
lus re&us C bifariam íecatur a filo medio C A, quod bafim B D íecat 
in A , datis ex obíervatione appulfuum fpeeiei duobus baíis fegmentis 
B A~m 9 & AD-», reperit perpendicularem C a ± *" * ° Z »" 
&íegmentum intermedium A a zz m "° ~^ n w m , cujus tempus in hoc 
cafa additum tempori , quo afírum fuit in A , dat appulfum ad hora- 
rium verum C a* 

Oo 2 Quia 

(a) 73í¿¿. Aflron. París. l?oi* in 4to fag* ¿s* éP 69* 

(b) La Comete deH'mttQ i?B9* Boíogna in 4to pag. 6. 
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Quia vero caículum, quo fii valores inventi fuerunt , AucTror 
ipíe non protuiit , haud incongrue , ut opinor, meum íubjicio. 

Nempe ín dato triangulo rectángulo B C D, Se recta C a f du- 
éta ex ángulo recto C , normaíis ad íubteníam B D , five ad íemitam 
ípeciei , triangulum dirimit in dúo íimilia B a G , C a D , 6¿ filum 
diagonale C A , bifariam íecans eundem rectum angulum C , íecat 
ipíam fubteníam B D in A. Eft itaque 

I o B a ad a D : ut B a" ad a C% vel ut B C s ad C D 3 j five ut B A' 

ad A 

2° Ut (B A 3 -+ A D 3 ) ad B A 3 , ita B D ad B a. 
3 o Ut B A ad A D, ita B a ad a C. 

Proinde datis B A~m, & AD = », elicitur B a — híi^l^i 
hincque A a — — — & # C = , ut íupra. 



CoroIL I. TN hodierno Micrometro, filis, & parallelis & diagonalibus 
JL inftru&o , extenditur hsec methodus ad majorem a cen- 
tro di/tantiam ? * quippe ad femitae tranfitum extra quadratum reticuli t 
dummodo íecetur a tribus filis , ín eodem ángulo feíe decufíanpbus , 
& ab alterutro ex mediis aut primariis Micrometri. Ipía vero íemita 
ípeciei primo referri debet ad eundem proximum quadrati angulum , 
deinde ad centrum Micrometri. 

Tab. ix. Sit enim Mlk femíta E B A D vel B A D E , quac in hac pofi- 
¿ B ¿ 3 ' tione Micrometri non fecatur, nifi a duobus filis centralíbus CE, 
C A 3 fecatur autem a tribus QJB, Q_A, Q_D, íeíe in eodem án- 
gulo Qjiecuñantibus, & iníuper a medio C E. Itaque I o in trian- 
gulo B QJD , fi ducatur ab ángulo recto Qjid íemitam B D normalis 
Q^f, per expofitas formulas invenientur A f & Q^Jl 2 o In trian- 
gulo CAE, fimili alteri minori B A Q^vel Q_A D, duda perpen- 
diculari C a , quas metitur diftantiam íemitam a centro C , fíet : ut 
AB, vel ut A D, ad A E, ita A f ad A a, quod eft umim $ deinde: 
út AB, vel ut A D, ad A E, ita Q^/ad C a, quod eft alterum. 

T Fi^' Q í appulfus ípeciei ad filum C E contingit extra campum Mi- 

fe ¿ ' *3 crometri, ejus a pun£to B diftantia B E, fí necefíaria fue- 

rit, elicietur ex inventis, ut prius, Q^fSc Af, coníequenter etiam fB: 
deinde Q_B (media proportionalis ínter BD & B f) cuiaddendo Q_V íe- 
milatus reticuli, notum in minutis & íecundis circuíi maximi,adeoque per 
confuetamanalogiam convertibile ad fecunda horaria, qufcobíervatifíde- 
ris declinationi conveniunt, prodibit B V. Vel eadem fecunda horaria íe- 
miiateris Q^V immediateinnoteícent^fipoftalterius aftri oblervationem 

habí* 
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habitam tubum moveré libuerit, & ad idern aftrum dirigere, fímulque Mi-Tab. rx. 
crometrum recle diíponere. Datis itaque B Q& B V, fiet : ut B Qad B D , £ ig ¿ 
ita B V ad B E. Du&a demum ad íernitam B D E normali G a t ut fupra , 
fiet: ut A Dad Q_/iita AE ad C a: & ut A D ad A /, ita AE ad Aa* 

Tertius Modus. 

ELegans Se concinna efl analytica íbiutio a CI. Zanotto inventa» 
. quum &pauca data & paucos eorum algorithmos requirat: quod- 
quepraecipuum eft, obíervationis campum ad majorem a centro diftan- 
tiarñ extendat. In gratiam tamen eorum , quibus folutiones íyntheticaa 
magis arrident , fequentes fubjungo. 

Datis ex obíervatione habita quatuor puncéis B, A,E,D appul- Fig.7, 
íiium ípeciei fíderis ad quatuor fila reticuli: ad tría nempe, ut in praxe- * 8» 
denti CoroIIario I*, íeíe in centro vel in quadrati ángulo decuííantia, & 
ad laterale aliquod, uni ex iisdem tribus paraílelo, concipiatur ex E du- 
ela EP, íemilateri QJV vel C.V parallela & aequalis, adeoque jam no- 
ta in partibus circuli maximi , proinde reduótionem coníuetam admit- 
tens: , duela qüoque intelligatur ex G recia C a , ut prius, normális ad 
íernitam B D , quibus praemiílis fluunt íequentes analogía?. 

1/ üt BEadEP, itaBDadDC. 2/ UtDAadAB,ita 
D G ad B C. 3/ Ut B D ad B C, ita C D ad C ¿,diftantiám femitas 
a centro C. 4. a Ut B D ad B C, ita B C ád B a , tempus in hoc caííi 
addendum tempori appulfus in B» ut habeatur momentum appulíus ad 
horarium verum C a* 

CorolL L Oí femita E B A D referenda fít primo ad angulum Q¿ ducatur ? & 9< 

i3 D P ipfí QV parallela & aequalis , deinde per expoíitas analo- 
gías elicienturBQj QJ>» Q_/&A/: denique in triangulo ACE, 
fimili alteri oppofito Qj\. D , innoteícet C a diílantia íemitae a centro Mi- 
crometri , & latusintermedium A «pro correclione appulíusad horarium. 
CorolL ILT^JEdem oceurrunt analogiae in íemitae traníitu extra reticu-Fig. 10» 

X-i lum. DeturenimíemitaBADEÍecTainB,A»D,E:du- 
¿Tas D P parallela & aequali íemilateri QJV , & G a perpendiculari ad B E , 
elicientur ut íupra B Q¿ Q_D, QjjQ Af>8c demum G a & A tf. 
Atiter> ut femita fpeciei femper referatur ad centrum C. 

Si quatuor habentur appulfus B , E , F , D , fíntque E P , F R pa- Tak ix. 
rállelas filis mediis BC»CD,& aequales íemilateri GV, ad parallelum Flg ' tu 
fíderis reduelo, vel immediate cognito, i.° Ut D E ad E P,itaBD ad 
B C di'ítentiam centri C a púnelo B : 2." Ut D E ad E P , ita B C ad B a: 
3. 0 Ut B F ad F R, ita BC ad Ca. 

Sinonnifi tres dantur appulíus B, D,E, I? Duela ut prius EPF¡g> tft> 
normaíi ad D C Se asquali íemilateri noto CH, crus alterum BP in tri- 
angulo B P E latere nequit. 2." UtEBadBP, ita B D ad BC diftan- 
ftantiam centri C a puncto B* 3. 0 Ut BE adEP, ita BC ad Ca: 4* 
UtBEadBPitaCBadBtf. Pp Si 
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fü io. appulíus B, D, E contigerint extfa quadratum reticuli, rión 

íecus invenitur E P crus alterum trianguli E P D ? invenitur quoque 
V E,cui addendo D P,tota prodit EC diítantia centri C a punélo Ej 
deraum elicitur normalis C a , & crus alterum E in triangulo Ca E. Ita 
porro in aliis appulíuum combinationibus. Qamvis negligi poífit ap- 
pulíus A ad diagonalefílum, íáepius tarnen expedit illum haberi; 
Quartus M.odus; Per delineationem Jemit¿e , Jimiliter fecantis 

fila Miovommu . 

DEmum utiliter & jucunde calculo ítala íubftituitur, vel íimulad- 
hibetur ad confírmandas menfuras elicitas j nec alia conítruclúo 
requiritur nifi ea , per quam calculo ipfi ordinando figura praemittitur. 
F£g. ii. Nimirum linea re¿ta M N, utcunque duc"fca , repraeíentat femitam 
ípeciei, aícendentis vel delcendentis,pro ut e contrario deícendebat aftrum 
vel aícendebat , eamqueíeclam in B & F ab horizontalibus filis, medio & 
íliperno , in A a filodiagonaü , & in E ac D ab horariis, primo & medio, 
ita quidem,ut íegmenta BE, E A, AF, FD tot contineant partes idó- 
neas cujuspiam fcalae ST, quot fecunda horaria ípecies infumpfíta Bad 
E, abEadA&c. 

I o Itaque deícripto fuper D E íemicirculo EGPD, inferibo re- 
¿T:am EP tot partium ejusdem ícala ,quot in dato parallelo fibi vindicas 
; femilatus reticuli, & ex D per P duco rectam D P, utpote crus alterum 
trianguli reótanguli D P E. 

2 o Per B duco B H C, ipfi E P parallelam , oceurrentem cruri 
DPinC,quod eft centrumMicrometrijadeoque per fcalam innotefeit 
perpendicularis C«,quae deindereduciturad partes circulimaxími,pari- 
terque innotefeit B«,íntervaIlumtemporis ab appulíu B uíque adappul- 
íum ad horarium verum C a, 

3° Faétis C V, C H íequalibus íemilateri E P , ducuntur ipíis pa- 
rallelarV F Q, HEQ¿ concurrentes in ángulo Q, a quo ducitur diago- 
nalis Q_C pro examine puncti A. 
Fíg. ta. Par'um divería eñconírrudláo pro íemita B D E ípeciei deícenden- 
tis, cu jus appulíus erant B, A, D, E j fíquidem deícripto fuper B E íe- 
micirculo, & inícripto E P íemilatere reticuli , prodit crus alterum BP j 
deinde duótis per D & E parallelis H D C , & H Q, ipfi E P aequaíibus, 
prodit centrumC, & angulus Qj>ro diagonali C AQ^&c. 

Conftru¿T:ionesalíorumcaíuumnon íiibjunguntur, quum ex alla- 
tis facile deduci queant. 

Tab, ix. L Ex datis B E 7" , B A 43" , BF 75" , B D 89 & E P 55" eliciun- 
Fig. 11. tur,& per calculum & per fcalam, C a 44" & B a 41." 
F¡g. 12. H. Ex datis B D 45" , B E 107 , E P íemilatere reticuli 73 1 , prodeunt 
itidem per fcalam & per calculum, C a 21" , D a 24." 

SECTIO 
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SECTIO VIL 

De fixisDioptris tekfcopicis¡ ad inerrantia jtdera* 

eaque culminantia^áireBis^ 

Fixa praelonga telefcopia utilia eíTe ad collocanda, examinanda corrigendaque 
organa ftabilia , jam fupra in defcriptionibus Culminatorii & Quadrantum mu- 
raltum ínnuimus. Eaque non minus necefíaria eñe ad eliciendam menfuram 
temporis medü, nec non ad horologii motum explorandum , ferenis diebus 
fere fingulis experimur. Forfan & aliquid conferent ad nobiliííimam hodier- 
na m indaginem, qua annuas ftellarum inerrantium aber radones profequitur, 
ut ex collatis , & earum tranfitibus & altitudinum variationjbus eliciatur earum 
parallaxis, fi quae datur , & fenfu percipi poteft. 

CAPUT I. 

De tubo telefcopico verticaliter fixo. 

Fixum verticale telefcopium eximia utilitatis futurum adverteram , fi ad genui- 
nam ejus direcíionem fufficeret pralongum perpendiculum, & linea meridia-v 
na jam inventa; fubfldium. 

Ñeque tamen unicum Zenith r efpiciendum cenfebam , fed alia quaque púnela, 
in ejus quidem vicinia & in noílro Meridiano jacentia» ut non íimplex ver- 
ticalis linea prodiret, nullius fere tifus futura , fed exiguus quídam verticalis 
feétor circuli meridiani. Quia enim ipfum verticale pun&um per ílellam 
quampiam , & indicandum & ad ufum aliquem trahendum erat , nullam inve- 
niebam pracife in vértice eulminantem. Sed etfi aliqua iilveniretür , faltem 
ex agmine minorum, non nifi noétu per aliquot menfes, & per dies aiiquot 
in crepuículis , ob diurnam ac celera tionem , in hoc tubo appareret, ipfa- 
quepofl paucos annos mutata decünatione 3 fe a verticali culminatione fub- 
duceret. 

Nulla quoque primi ordinís inveniebatur prope verticem culminans ; fiquidem oc 
Caproe, reliquarum próxima, diftat adhuc % á 31'. Itaque ínter alias a d *, 3 * > 4 l * 
magnitudinis eligebam lucidam Perfei , cujus altitudo meridiana borealis 89 o 18', 
aliasque in eadem conftellatione propinquás i duas in anterior e pede íiniflro 
Urfa majoris , quarum auftralior non nifi 4' diftat a vértice : unam Lacerta 
in eduftione cauda ; ita ut tdto fere anno dua vel plures obfervari poíTent, 
noélu vel in alterutro crepufeulo culminantes , & quidem in arcü Meridiani» 
femialterum gradum non excedente. 

§. I- ; - ! 

SeSoY *omkdli$ meríái&nüu 

ET pradongum perpendiculum a fublimiquópiam püh¿fco demiíTum, 
ab aeris agitatione ififtrnune íervandum , & tubus teleícopicus , cu- 
jus axis ipfi perpendículo cortgrueret aut aequidiftaret ? fiftulam requi.- 

P p % rebane 
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rebant fíabilem , adeoque muralem. Hujus officio fungí pone videba- 
tur caminus , in ípeculae muro boreali conftru&us pro hyemali forna- 
ce, quae inferius hypocauftum calcfacit, In eo ítaque camino perpen- 
diculum appenderam , teleícopium difpoíiieram, & prima experimenta 
íuíceperam, quibusdam adhibitis íubudiis, ne fumus fbrnacis , quae ta- 
metí rara accendi íblebat, teleícopium laederet, aut ejusverticalemíitum 
turbáret. Feneflram quoque addideram , ut lens obje&iva detegi , ' & 
lampadis coníiietum lumen tubo immitti poñet , aliamque feneftellam 
in ípeculae veftibulo aperueram, per quam audirentur fecunda horaria, 
numerata in camera Meridiani, ubi alii Obfervatores , & Culminatorio 
& Quadrante fixo ejusdem verticalis aftri tranfitum expe&abant. 

Quia vero hujus caminí ftru&ura elevatur íupra ípeculae tecl:um, ut 
fumo , quemadmodum requiritur, fublimem egreífum íiippeditet,mole- 
ílus eratad ejus culmen acceñus,eique, integre patenti, appoíitum horizon- 
tal fiium, aquo perpendiculum pendebat, aeri nimis expofitum, ipfum- 
que culmen luxationem aliquam íubire poterant , ut ut férreo cingulo 
circumdatum culmen, & diagonali pinnacidio juxta duófcum lineas meridi- 
ana; munitum efíet $ ideo hasc evitatuus incommoda, Speculas parieti 
externo muralem addidi fiftulam, boreali ángulo proximam, adhibéns ca- 
vitatis menfuram paullo majorem ea , quae caminis tribuí confuevit, 
craífioresque pañetes, ut ftru¿lura firmior evaderet. 

Haec fíftula muralis aíTurgit ab hortulo domeflico, & a concia- 
vi contiguo ingrefíum habet anguítum, qui, obfervatione perada, clau- 
fiis íervatur. Elevatur íupra externam Speculas pergulam , a qua 
commodus habetur acceííus ad ejus orificium , cui lapís ingens qua- 
dratus ínnititur,caemento. flrmatus, & ípeculae muro firme conjunctus* 
In eo exciía eft oblonga rima , íeu feneítella horizontalis meridiana, in 
longitudine 2 fere pedum , & in iatitudine 4 unciarum Poñ obíerva- 
tionem tegitura férrea válvula , quae nivis & imbris ingreíTum arceat. 

§. 11. 

Planum filare in vertkali Señóte meridiano difpofitum. 

Tab, 1. T?Idem lapidi horizontali A a ad utramque partem rimas meridianas 
Fí s* i- JLj C c, plumbo confolidatae íiint verticales furculae A, a, earumque 
ítriatis foraminibus aptatae longiores cochleae,adMeridianum normales. - 
In crenis utriusque cochleae, torno excavatis, detinetur íilum fericum 
crafliufculum , laxioribus nodis adnexum, horizontaliter protenfumj 
& quamvis curvum , vel ab appeníis perpendiculis inflexum , íemper 
tamen manens in eodem verticali plano, ad quod per gyrationem co- 
chleae alterutrius vel utriusque, una cum crenis, quibus adhaeret, addu- 

¿him 
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¿tum fuerit. Quia vero adducendum erat ad Meridianum , exponen- 
dumremanet, quonammodo id contingerepotuerít, & mihi coñtigifle 
conftiterit. 

Super ipfo lapide A a dirigebatur ope regulae orichalcicae, pinnulis Tab. i 
inffcruclse, radius vifualis ad « Caprae, vel ad aliam íecundaé magnitu- f 
dinis ítellam, in crepufculo & in ejus ínfimo tranfitu per Meridianum, 
non procul ab horizonte confpicuam ¿i & quidem eo momento, quod 
a Socio eundem traníltum per Culmínatorii dioptras obíervari , alta 
voce indicabatur. Regula in eo fítu manente íimulque firmata , facü- 
limum erat ad ejus paralleliímum utriusque cochieae crenas adducere, 
huncque paralleliímum menfiiris iteratis probare. Filum itaque, ere* 
nis ita reáificatis aptatum, in meridiano per ipías ducto jacere cenfen- 
dum erat, & locum aíUgnabat quoteumque punétis, a quibus pen- 
dentia perpendicula indicarent alia totidem punóta infími borizonta- 
lis alterius fili, aut crinis D d 9 fuperno aequidiftantis , atque in eodem 
meridiano ducendij adeoqueduo haec horizontalia fila, nempe ílipe- 
rius A a, & inferius D d : dúo itidem perpendicula F D , fié , quibus 
ea jungebantur, planum filare conflituebant , in verticali Se&ore Me- 
ridiani diípofitum. 

Scholtum. 

QI aliqua ejfet evagatio Culminatorü a plano Meridiani , <uel fallase 
*^ collimatio ad Jlellam , per pínnulas hori&ontalis regula mak direélee, 
pojfet exalterutra vel ex utraque jimul aberratione , prcefertim ad oppqfi* 
tas partes tendente, aliqua oriri declinatio plani filaris a Meridiano* 
Quia tamen verticalis arcus, etji prope hori&ontem Jenfibiliter a Me- 
ridiano recedens , prope verticem ad ipfum rurfus accedit \ error 
inde ortus quafi evanejeeret. Arcus enim circuli maximi per Jlettam 
culminantem , v. g. lucidam Perfei, & P? r tándem in ejus tranfitu per 
planum filare ad eam produólum, inter Meridianum & ídem planum 
filare intercepté 9 non differret a tantillo arcu circuli altitudinis , intér 
utrumque comprehenfi 3 * adeoque quum arcus Jimiles hujusmodi cir- 
culorum, borizonti ¿equidiflantium , fint ut Jinus diflantiarum a ver ti» 
ce 9 Jiponawr fumma utriusque aberrationis fui/Je, v.g. 20" , diflantia 
vifa Copra a vértice 85 o 45' , diflantia lucida Perfei 43' , prodiret evo* 
gatio plani filaris a Meridiano minor 16"' , proinde infenfibilis, 

§. ni. 

Diopra tekfcopica,in verticali Señor e meridiano difio/ita, 

TUbus OL , cujus longitudo fere 6 pedum, figura coni truncati, ¥¡g ^ 
ínfima nempe baüs amplior quam íuprema, ita collocandus erat, 

Qjq ut 
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Fig. i. ut ejus axis dirigeretur ad vérticem in praeordinato plano fílari, & infe- 
rius ejusdem plani latus , íive filum D d ad teleícopii dioptram ocula- 
rcm ipedtaret j centrum denique objedtivas lentis in axe tubi, aut fal- 
tem in eodem filari plano locum haberet. 

Fig. 3. 1. ■ Itaque tubi orifícium O laminas horizontali h firmiter inniti 

debuit j füperior autem tubi pars I L ferréo fulcro horizontali E e , 
parietibus infíxo , & juxta Meridianum direéto , detineri per annulos 
fibi coherentes & oppoíitos, utrinque apertos, & per cochleam coar- 
étandos , quorum alter tubo , alter ipil férreo fulcro adftringitur. 

Fig. 1, 2. 0 Perpendiculum a íüperno filo A a, ícilicet a puncto ejus 
medio , vel ab alio magis idóneo pendens , & vacuo tubo immiiliim, 
indicabat ejusdem dire<5tionem verticalem vel inclinatam , corrigen- 
dam per motum íuperioris partís , priusquam fulcro E e adftringe- 
retur. 

3. 0 Tubo huic verticaíi duse confuetae imponebantur lentes con- 
vexas , quarum communis focus infífteret filo D d ; Jens autem ocula- 
ris mo venda erat veríus aufírum vel boream , prout apparens culmi- 
nantis aírri ípecies exigeret $ proinde fiftula hujus ocularis lentis coníb- 
lidata eft oblongas normali laminas , ad tubi cavitatem apertae , quae ab 
alterius fíxae repagulis longioribus detinetur. 

4. 0 Lentis denique objedtívae loculamentum , tubi orificio ex- 
centricum , una cum fiftula, cui adhasret , motum poítulabat circula- 
rem in tubo, ut centrum ipíius objeótivae lentis ad axem tubi , vel cer- 
te ad filare planum adduceretur ; quod & praecipuum erat , Be ex pras- 
milíb apparatu fie obtinebam. 

Coar&ato lentis objedrivae orificio , ut pauciores radios admit- 
teret , & ab ejus centro parum diñantes, vifíbile reddebatur fiipernum 
filum A a i quod alioquin , utpote njmis propinquum, integra paten- 
te lentis apertura videri non poterat : jamque ad teleícopium fiipinus 
accedens, & filum íüpernum A a , íeu , verius , ejusdem ípeciem intuens, 
indicabam íbeio , quoríiim vertenda efíet capílila lentis obje&ivas , five 
fiftula capfulas adftridta , eaque tamdiu vertebatur ad orientem vel oc- 
cidentem , doñee viderem imaginem fili externi F f coincidere cum in- 
terno five dioptrico filo D d. Idem experiebar poft firmatam politio- 
nem fíftulas lentis obje&ivae , idemque repetebam poíl ampliatum ejus 
orifícium. 

Scholium, 

\Uandolens ocularis educitur , ad majorem nempe ah objecliva lente 
dtftantiam, quo magu diftintta redditpr imago fuperni Jili A a , eo 
mmm apparet conjjjicuajpecies infimifili dioptrici D d 9 utpote ab ocu* 
lari lente nimu remotu Miud itaque filum dioptricum in eodem vertí- 
cali plano, fed in horizontali alio aemijjtore dtjhom debet. 

CAPUT 
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CAPÜT IL 

De altero fíxoTekJcopto , adjtdera prope verticem 

culminantia dire&o. 

Poli ere&um ad ufum inferioris Obferva toril meridianum parietem , aliquot in 
ejus orientali facie difpofuiTeleícopia, ínter quae alterum hoc,pene verticale, 
locuin invenit. 

| % 

Tubus murálk , cujus axk parumper a vértice boream 

*ver/w declinat. 

COnftat hic tubus murah'sG IL, ut reliqui murales omnes, bracteo- Tab. i. 
lis ferréis , ftanno ut eñe folent obductis , & ftartno conjuntáis. Se£UV - 
Longitudinem hábet pedum iO,figuram conicam, fuperius nempe trun- 
catam. Bafis ejus ínfima eft unciarum trium , fuprema fere duarum. 
Ad hunc tubum collocandum utebar perpendículo, intra ejusdem tubi 
cavítatem pendente , quod borealem axis declínationem indicabat , & 
tranfítum fiderum, quie ínter alia prope verticem culminantia eligi pote- 
rant. Híec fidera eadem íunt , quae íiipra receníuimus, nimirum ti" « 
Períei, culminans poffe lucidam v, intervallo i* 13' , in aititudine bo- 
reali 89* 18'» vifíbilis ab initio Augufti uíque ad finem Februarii. 

2. d0 Dux tertiae magnitudinis in anteriore pede UrGe majoris,, 
quarum occidentalis Iucidior eft , & culminat poft a Procyonis, inter- 
vallo i h 15' , in aititudine boreali 89 o 10' j adeoque diítat a vértice 50' . 
Altera orientalis culminat poft intervaüum 4' , in aititudine auftrali 89 o 
56*5 proinde declinat a vértice non niu*4' auftrum verfus. Dúo hsc fide- 
ra conípicua íunt a dimidioMenlisOótobris uíque ad dimidiumAprilis. 

3. 0 Stella lacertacquartae magnitudinis,culminat poft lucidamCygni 
intervallo i h 48', in aititudine boreali 89 o 14' . Conípicitur Meníe Junii 
in crepuícuío matutino , deinde noctu Menfibus Augufti , Septembris , 
Oótobris , Novembris , Decembris j demum in crepuícuío veípertino 
Menfis Januarii. 

COROLLARIUM. 

DUo itaque aftra in anteriore pede Urfie majoris, términos conftituc- 
bant campo Micrometri , tubo huic applicandi. 

§. 11. 

, y Fila dioptrica , Jixa tí ] mobilia. 

HOrizontalis lamina orichálcica G^, in férreo murali fulcro G H fir- 
mata , ííiftinet infimum tubi orificium , íimulque detinet annulo 
inclufüm. Eidem laminae perforatae, quantum tubi feclüo, vel orificii 

Qjq 2 meníu- 



Tab. i. menfura exigebat , inferius adítricta eíí capfula Micrometri , quod aliís, 
Sea. IV. ac j tu bos fixos Caprae, Lyrae* Ar&uri ípectantibus, majus efí; ilrudu- 
fx autem parum diveríar. Quadrum ílal>ile parumper moveri poteíi 
intra íuam capíulam ope horizontalis cophíe£,adMeridiani planum nor- 
malís , ut filum horarium médium adduci poffít ad axem tubi $ adeo- 
que campus Micrometri bifariam íecari a Meridiano | vel a propinquo 
verticali plano , per eundem axem du¿to. 

Lateralia fila reticuíi diftant a centro decem gradibus cochleas 
primarias , íeu cyíindri fpiralis , cui ádhaeret externus index , percur- 
rens circuli limbum, in decem aequales partes diviíiim. Proinde angu- 
lus , quem in tubo ííibtendit íemilatus retículi , diílans 10 pedibus 8c 
2 uncüs a lente objectiva , eft 15' 11" : Oquidem lucida Períei percur- 
rit in hoc Micrometro latitudinem reticuli , five traníit a filo primo ad 
tertium intra horaria 3' 6" j in alio autem Micrometro Quadrantis au- 
ítralis contigui , aequali diftantia veí eadem tubi longitudine ab objeti- 
va lente remoto, tranfít ínter 3' 8" ? quare quum íemiangulus ejus retí- 
culi fupra (a) 15*21" sdefinitus fueri^hujus angulus eÜcitur3Q'23",ejus- 
que íemiíUs 15' 11", Hinc greílus integer cochleae, vel integra indicis 
externi periodus xquivalet 91'* circuli maximi. 

Quatuor receníita íldera traníeunt extra quadratum reticuíi : ad 
tria bor eaiia , quando culminant , adducitur infímum fiium mobiie j ad 
auftrale vero fupremum fiium adducitur. 

CAPUT III. 

De aliis Tekfcopis , oblique fixis. 

Reliqua fixa Telefcopia, fingula direftafunt ad fidera primse magnitudinis, toto 
anno confpicua , quando etiam culminant in ipfo meridie. Ea itaque feligi 
debuerunt , quse in culminatione infígnem habent a Solé difFerentiam afcenfio- 
nis reclae , vel declinationis ab ¿Equatore ; quae praeterea ob quasdam circum- 
ftantias aliis praeferenda videbantur : nimirum Capra , Sirius , Lyras lucida. 
& Fomahan. 

Ñeque tamen haec fixa telefcopia, feu verticalia eorum plana dioptrica , quorum 
fingula per centrum objeftivae lentis , & filum horarium. médium dufta conci- 
piuntur , in ipfo Meridiano collocanda fufcepi, fed contentusfui ea Meridia- 
ni vicinia , quae vifum fideris appulfum non nifi paucis aíiquot fecundis hora- 
ríís removeret ab ipfo culminationis momento ; adeoque aberrado inventa , 
orientalis aut occidentalis , utpote minor horario minuto , elevationem fide- 
ris culminantis non vitiaret : idemque Obfervator ejusdem fideris tranfitum 
in hujusmodi fixo telefcopio, nec non in culminatorio & contiguo Quadrante 
íixo notare poíTet. 

(*) Supr. ¿>. 131. in Corofar. 
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Ad Capram y jíve Auriga Capeüam a. , in Conjlellatiom 

Auriga 

Flxarum primae magnitudinis haec única nobis eft perpetuae appari- 
tionis , nobisque ad verticem , & ad horizontem magis accedit. 
Elevatur enim in ejus culminatíone ad altitudinem 87 o 29' ; in Ínfima 
vero depreílione in boreali plaga, deícendit ad apparentem diftantiam 
4 0 5' ab horizonte. 

Capra diftat ab Eclíptica, boream verfus , gradibus 22 \* ejusque 
locus , íi ad Eclipticam referatur , attingit decimum quintum gradum 
Geminorum. Etíi vero haec fíxa nobis parum infra verticem culmi- 
net j quando tamen culminat in meridie , die íexta vel íeptima Junii , 
non majore quam 23 graduum altitudinis exceíTu culminat ííipra Soiem. 
Sufficit autem ea deviatio vel obliquitas incidentiae radiorum íblarium , 
ut eorum vis infringatur , & ípecies aftri appareat in tubo , fi fuerit ex 
longioribus ; praeíertim íi tubi orificium protraéfcum, Iongius diftet a len- 
te obje&iva, &, quantum res patitur, minime pateat. 

CircaiEquinoótiaCapraMeridianum attingit in crepufculis, ejus- 
que ípecies ,ut & aliorum fiderum, vividior & rubicunda conípicitur in 
tubis , ad ejus tranfítum íupra & infra polum diredtis. Poft crepuícu- 
lum matutinum infra polum apparere deíínit : poft veípertinum videri 
nequeunt absque ilíuminatione fila Micrometri. In tubo ad culmina- 
tionem directo , claritas & diftinéHo ípeciei íucceílive decrefcit ab JE- 
quinocÜo verno ad aeftívum Solftitium , prout Capra culminans propius 
ftquitur Soiem ; deinde uíque ad iEquinoóHum autumnale rurfus auge- 
tur, prout Capra magis Soiem praxedit. A die decima Martii uíque ad 10 
Septembris eulminationes Capra? alligatae funt horis diurnis : aliquae , 
ut fupra innuimus , contingunt in crepuículis $ itaque pauciores rema- 
nent in horis nodfcurnis , quae lampadis uíum requirunt. 

Tranfitus Caprae per Meridianum íub polo , utiliíUmi íunt, qui 
circa mediam nodtem & circa aeftivum íblftitium contingunt 5 ut acce- 
dente ufu aítitudinum correípondentium explorari queat Meridiani 11- 
tus in plaga boreali. Rarae autem occurrunt noctes , quae hujusmodi 
obíervationibus faveant in tanta horizontis vicinia. 

Dúo habentur fíxa telefbopia , in quipus Capra culminans, íeu 
verius , ejus fpecies tranfire conípicitur. Horum primum incluílimj 
fuit rima? in Euro- boreali Speculae pariete, in ea direófeione diípofitít. Ri- Lib. *■ 
ma haec definit in ampliorem cavitatem a ¿, cujus baíl caput Obíerva- a,,IIÍ 
toris, & quidem flantis, innititur. Suprema tubi pars , extra rimamj 

Rr altius 
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altius protenía , murali fulcro manet adftridfea , & in theca immí* 
nentis feneftrae inclinatae aptata tft fiftula , cujus extremum orificium 
aperitur » ut culminantis aftri radios admittat : poftque obíervationem 
clauíüm férvátur.' 

In hujus muralis tubi Micrómetro, quod a lente objecTriva diftat 9 
ped. 7 une. fila reticuli diípoíita funt, ut in Micrómetro Quadrantis fixi 
auftralis contigui j tranfit enim Capra in utroque a filo primo ad ter- 
tium intra horaria 2' 34" : fila quoque , tam iateralia quam horizonta- 
lia, diftant a centro2$ greflibus cochleie primaria^ adeoque fingulae par- 
tes internas Scalae aequivalent 36" : & centefima pars externae Scalae indicat 
22"' anguli íive arcus circuli maximi. 

Alterum fixum teleícopium , ad eandem Capram culminantem 
Sea IV. dire&um , adhaeret parieti meridiano inferior/s Obíervatorii , nempe 
Tab - 1 ínter ipfius parietis orientalem faciem , & arcum Quadrantis , ibidem 
fixi. Ambae hujus tubi extrema: partes ( quarum in íuprema lens ob- 
jetiva includitur , infimae autem aptata eft compages Micrometri ) ad- 
ftri&ae manent ferréis fulcris , quae lapidíbus ejusdem parietis coníblida- 
ta funt 5 fixis itaque manentibus, & centro lentis objectivae & retículo 
Micrometri, dire&io piani dioptrici vitiari nequitin qualibet luxatione 
tubi , qui non alium habet ufum , nifi ut lentes & Micrometri fila cu- 
fbdiat : utque diurno tempore arceatur lumen , quod lpecíem fideris 
hebetaret. Haecque piani dioptrici conítans pofitio in reliquis fixis te- 
lefeopiis diligenter procuranda fuit. 

In hujus Micrómetro, quod ab oculari lente diftat ped 10, une. 3 
Capra percurrít femilatus reticuli intra 67" horaria : & in Micrómetro 
fixi contigui Quadrantis intra 89" 4,eftque illius íemiangulus 15' 21 "h(a) 
itaque hujus n' 30". Porro grefius 8 cochleae primarias metiuntur ípa- 
tium , quod percurritur intra 38" horaria j quare íubtendunt 6' 31"'* & 
fínguíi grefius 49" 5 adeoque pars decima fubtendit 5." 

In Meridiani Camera , quae Speculae contigua eíi , fixum aliud 
teleícopium ad infimam Caprae depreílionem dirigitur. Longitudinem 
habet 4 pedum , triaque fila verticalia dioptríca , & unicum horizon- 
taíe : caret Micrómetro, íed inítruclium eft filis diagonalibus, quae fup- 
plent defeclum fíli mobilis in traníitu ípeciei, fupra vel infra fixum ho- 
rizontal filum. 

Ipfa vero fpecies tranfit a filo verticali primo ad médium , five 
a medio ad tertium intra jf 44" ¿ adeoque a primo ad tertium intra^ 
3' 28" horaria. 

(a) Vitl Caroítar. §. II Sed. n U&. U. f. Jjx, 
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Ad Sirium 5 Jhe ad lucidam & in ore Canis majorfa. 

PUlcherrimum hoc fídus apparet fíxorum omnium máximum : ap- 
paret quoque íplendidiíEmum omnium. Nobis culminat poft Ca- 
pram intervallo i h 36' , in altitudine viía 25 o 26'. Eftautem nobis toto 
anno in fuá culminatione vifibile , quando etiam culminat in meridic 5 
nunc videlicet in fine Junir, quando Sol pervenic ad oéfeávum gradtifit* 
Cancri , ad quem Sirii locus refertur j tune vero Sol , parum adhuc 
diftans a trópico Cancri, íupra noftrum horizontem elevatur ultra gra- 
dus 65 ; adeoque deviat a Sirio ultra gradus 39 ¿ tanta nimirum eft di- 
ílantia fíderis ab Eclíptica verfus Auftrum. 

Ñeque tamen in meridiana culminatione Sirii mínima contingit 
ejus a Solé deviatio ¿ íed adhuc paullo imminuitur , doñee eam metía- 
tur arcus , ad íemitam Solis reófcus j adeoque minimus , cujus meníu- 
ram hic aílignare non refert. 

Deinde rurfus augetur deviatio Sirii a Solé , percurrente íemicir- 
culum Eclípticas deícendentem : ruríusque imminuitur in regreíTu Solis 
per íemicirculum afcendentem. 

Circa /Equinoclium vernum Sirius culminat in crepuículo ve- 
ípertino : circa autumnale in matutino. Ab ¿Equinoccio verno ad au- 
tumnale culminatio Sirii diurna eft : ab autumnali ad vernum noctur- 
na. Poífc aeftivum Solftitium uíque ad hibernum Sirius culminans So- 
lé m praecedit ¿ poft hibernum uíque ad sefli vum culminans Sirius , íe- 
quítur Solem. 

Fixum Sirii teleícopium , cujus longitudo 9 ped. 7 une. adhaeret Sea. iv. 
praefato meridiano parieti , adftridfcum in C centrali fulcro Quadrantis: Tab - Is 
in B autem alii fulcro, quo íuftinetur arcus ejusdem Quadrantis. Utrin- 
que aptata íunt férrea ligamenta, orichaícicis annulis & cochleis chaly- 
beis munita 5 ut immutabiiis habeatur directio plani dioptrici. 

Quia vero jacent íere in eodem plano inclinato , & fixum hoc 
Sirii teleícopium ¿c fixi Quadrantis Alhidada, quando ad Sirium diri- 
gitur , idem Obíervator capere poteft in utroque tubo traníltus ejus- 
dem aítri. 

In fixo MicrometroTeleícopii,ad Sirium dire£ti,traníít ejus ípe- 
cies a primo verticali filo ad médium intra 56" horaria ¿ traníit autemj 
intra 64" i in fixi Quadrantis Micrometro,in quo íemilatus reticuli fub- 
tendit angulum 15' 21": («)itaque reticuli íemilatus in Mierometro Si- 
rii fubtendit angulum 13' 27" ?j porro femilatus, fíve diñantia fililatera- 

R r 2 lis 

(a; Vid, Qmllítr. §. II. SeS, VI Li¿, 11 ¿.131, 
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lis a medio , aequivalet 25 greífibus cochleae motricis, five primarias $ 
adcoque fínguli greílíis aequantur 32" 17'": &pars decima externas Sea- 
te indicatig'" 36"", nimirum fere f" anguli fíve arcus circuli maximi. 

§. ni 

j4dAr&urum,Jive adet in conflellatiomBootis. 

ETiam hice fixa , & magnitudine fuá & rubefeente fulgore diftinguitur. 
Nobis culminat in altitudineviía 62*20', ex intervaiio7 h 29'poil Si- 
rium. Locus Arófcuri hac noftra aetate refertur ad vigeíimumLibrae gra- 
dum , quem Sol attíngens d. 14 G&obris, quam mínimo ángulo diftat 
ab Arcturo, tune nobis paullo poli; meridiem culminante. Diftat au- 
tem Arófcurus ab Eclíptica boream veríus 31° 57' j proinde cum Solé 
culminans videri poteft, eoque facilius, quia culminat fupraSolem. 

Die 26 Octobris Aráurus culminat in meridie , jamque paullo 
majore ángulo diftans a Solé , quem deinde praecedit in culminationi- 
bus fuis; doñee circa hiemale Solftitium culminet inortuSolis & in cre- 
puículo matutino. Poftea culminationes Ar&uri evadunt nocturnas 
uíque ad crepuícula vefpertina, íblftitio aeftivo contigua. Ab aeftivo íbl- 
fritio uíque ad hiemale culminationes Arcturi contingunt in horis dU 
urnis. 

Fixum Arcturi teleícopicum , cujus longitudo 10 ped. 4 une. apta- 
tum eft praefato meridiano parieti a fuicris , fub centro Quadrantis & 
fub ejus arcu firmatis , immobiliter detentum. 

ín ejus Micrometro tranfit aftri ípecies a filo primo ad médium., 
intra 49" horaria, tranfit autem intra 65" in Micrometro quadrantis 
fixi contigui , cujus íemilatus íubtendit angulum 15' 21" * ¿ hujus ita- 
que íemilatus íubtendit angulum 11' 24" 8»'" Sed inveríb Micrometro, 
quum fila diftarent 5 greífibus cochleae, tranfibat ípecies intra 17" j ¡ta- 
que ^grefTusaequivalent 4V, &finguli48". Demum pars decimaSca- 
lae externa; indicat fere 5" circuli maximi. 

Scboliutn. 

IN utroque tele/copio Jixo, Sirii & ArtturtyObfervantur etiam culmina* 
iiones Solu , Luna , aliorumque planetamm , quando in eadem cuU 
minant altitudine , ad quam ipfa tele/copia direcla funt , ve! non ntfi 
paucU minuta diverja. , Veluti diebus 3. 4. 5 Februarii , & 6. 7. 8 
Novembris in meridie Solis ¡pedes obfervatur in tubo Sirii : diebus au* 
tem 22. 23. 24 Maji, & 20. 21. 22 Ju/ii in tubodrfluru 



Anno 
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ANno 1739 Júpiter mane culminans > & 1 quidem direáfus , confítete- 
& hatur in tubo Aréíuri a die 26 Augujii ufque ad 21 Septembris ¿ de* 
inde retrogradus adiel ufque ad 16 Oéhbris* ln eodem quoque tubo 
tranjibat Saturnus> vejpere culminans Anno ij^x a 27 Februarii uf- 
que ad Jinem Áíartii direéíus: detnde retrogradus ufque ad 22 Aprilis* 

Mars f & Venus raro admodum : Luna 'vero rarijjime in fxis 
tubis Sirii , & Artluri obfervari pojfunt , ob injtgnem diurnam altitu- 
dinis variationem. 

Ad Lyr& lucidam 

Sirio non parum aequatur hasc lucida 5 magnitudine, luce, candore 
confpicua. Ipfí quoque opponitur Sirio j fíquidem poft 
ipfum culminat, elapfis fere 12 horis. Latitudinem habet borealem, 
majorem quidem , fed oppofitam auftralí latitudini Sirii , aliasque íii- 
bit viciflitudines, inferius indicandas, contrarias illis , quas Sirio con- 
venire fuperius innuimus. 

Hsec lucida nobis culminat in altitudine viía 80 o 20' , ejusque 
fitu ad Eclipticam relato, nondum integrum fibi vindicat gradum íepti- 
mum Capricorni j proinde parum adhuc diftat a Coluro Solftitiorum, 
orientem verfíis: & quintadle circiter poft hiemale Solftitium culmi- 
nat in meridie. Diífet autem ab Eclíptica gradibus 61 £ j adeoque 
fixarum omnium primae magnitudinis , circa meridiem culminantium , 
máxime deviat a Solis radiis$ qui propterea ípeciem ejus, tubo immif. 
íam, quam minime turbant. 

Paullo poft hiemale Solftitium lucida Lyrae Solem praecedit : 
paulío poft seftivum ipía íequitur Solem. Circa iEquinoófcium ver. 
num culminat in crepuículo matutino : circa autumnale in veípertino, 
Ab autumnali ad vernum culminat boris diurnis: a verno ad autum- 
nale , no&urnis. 

Ut pro culminante Capra, ita quoque pro lucida Lyrae dúo ha- 
bentur fixa teleícopia. Primum longitudine pedum 9 aptatum fuit 
occidentali ángulo Specuke, ferréis fuícris, in utroque pariete ipfius an- 
guli firmatis adftriclum. Hujus Micrometrum nmile prorílts eft & 
aequale Micrometro Caprav Tranfít autem ípecies aftri a primo fib 
reticuli ad médium intra 72" j atintra76" in Micrometro fixi Quadran- 
tis, cu jus íemiangulus eft 15' 2" *¿ adeoque hujus íemiangulus elicitur 
14' 14" . diftantiafílorum a centro eft 25 greííuum cochleae j itaque fin. 
guli greíTus aequivalent 34" : & *v extern» fcalae sequivalet 20" five f. 



Alte 
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Sca.iv. Alterumfixum teleícopium pedum ioépro tranfitu culminantis 
' lucid* Lyr*, adhaeret parieti meridiano inferioris Obíervatorii firma- 
tum, ut alia dúo, ad Capram & ad Ar£fcurum directa. Hujus quo. 
que Micrometrum fimiie prorfus eft & íequale ilíorum Micrometris. 

In Micrometro fixi hujus teleícopii lucida Lyras percurrit Jatus 
reticuli intra 121" j & in Micrometro fíxi contigui Quadrantis intra 
157". At illius femiangulus inventus fuic 15' 21" |¿ itaque hujus eft 
Ii' 51" . Porro inverfb Micrometro, & veríato manubrio, ut filum 
mobile diftaret a ftabíli 8 greííibus cochleae , ípecies aftri percurrebat 
hoc ípatium intra 33" f. adeoque integra circumvolutio , iive greíTus 
integer cochleae promovet filum mobile ípatio vel ángulo 48" 15'". & 
T T S circumvoíutionis aequivalet fere 5" . 



Scholium I. 

Tabm T^Arvulum aliud hahetur telefcopium fixum in Camera M.eridiam % 
direBum ad Pbomabant, Jive ad a Aquarii, nobis cuhninantem in al- 
titudine io* 51* f adeoque Ínter Jixas prima magnitudinis in minima 
elevatione fupra hori&ontem* Subfidium aliquod mibi prcebuit in exa- 
mine proximi Culminatorii ; quia vero non excedit longitudinem 
duorum pedum , non eft , cur in ejus deferiptione immoremur, 

Scholium II. 

T^fEque referí pqfl fixa telefeopia recen/ere mobilia , qu<e babentur^ 
^ quorum tubi akquot y integri vel duóliles, cuflodiuntur fujjjenjt de 
parietibus Specula. Hcecfunt tam communia 8. 10 ufque ad longitudinem 
18 pedum , quam Anglicana 3. 4 <£f 5 pedum, Hac autem 9 aliaque 
ame vi/a Catadioptrica trium & plurium pedum , cum Jlruélura arti- 
ficio, tumclarttatk & imagink augumento bnge fuperat, quod Au- 
guftiffima Román. Imperatrix ELISABETH GHRISTINA, fiien- 
tiarum prafidium & columen , gratiofijjime mibi nuper 
cufiodiendum commifit. 



APPEN- 
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APPENDIX- 

De liguéis Fulcm pr<egran- 

dium Tuborum mohüium, 

Ad Angulos longiores, tubos dúo dífpo- j 
fui diverfa fulera ; quae tamen in eo- j 
rum ufu tubus ipfe conjungit. Supe- 
rius enirtt, vel externum fulcrum fu- 
flinet extremam tubi partem , obje- 
éiivse lenti propinquam. Fulcro au- 
tem inferiori, íive interno innititur 
pars ínfima tufpi, fimulque innixa di- 
rigitur. PotuiiTet quidem alterutrum, 
vel utrumque moveri ; expediit ta- 
men externum quieícere , internum 
autem eíTe mobile, utpote Obferva- 
tori contiguum. 



Fulera externa. 

FEneftris Speculae, orientan, me- 
ridiem & occidentem verfus, 
affixus eft in utroque latere afíer 
AB,^. i ri . ) cujus vertiealem íciC 
furam CD percurrit Curíbr EFG, 
elevandus aut deprimendus opc fu- 
niculi GAH, in G adnexi, tro- 
chleae A tircumvoluti,& ab óbice H 
detenti. Furculx F tubus inniti- 
tur, & ab externo annulo, illue ad- 
duíto adítri&oque detinetur , uC 
defeendere nequeat. Ipía vero fur- 
cula F horizontaliter volvitur in 
verticaii foramine E, ut innixi tu- 
bi directionem fequatur. Aliis fe- 
neftris altioribus, & íub teóto incli- 
natís, appoííti íunt aííeres a h {jig. 
2 ) in plures cavitates excifi, ut ali- 
cui ex illis pars tubi fuperna innita- 
tur. Hi aííeres circumvolvuntur, 
velut válvula; feneftrarum circa 
filos cardines, ut normales fiant ad 
tubum , quomodocumque dire- 

Ss 2 §. II. 
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Fulera interna* 

TRes aíTeres AB, AC, AD 
(Jig, 3 rt .) fulcrum triangulare 
conftituunt. Dúo anteriores A Q 
AD íiipra convergunt, & ineo. 
dem plano concurrunt $ infra ve. 
ro divergunt , & iateri transveríb 
^adhaerent. Reliquusafier AB,pro. 
pior Obfervatori, duobus anterio. 
ribus in communi vértice jungitur, 
a quibus pro lubitu deviat. 

Pofteriorhicafler AB fciíTuram 
habet oblongam EF, quamper. 
currit CuríbrGH, aílercm AB 
leniter perftringens , impulfus a 
cochlea IK, aptato prius óbice ÍL, 
& in eadem crena EF a fuá matrí. 
ce fírmato, ut cochlea IK, circum* 
a¿fca per manubrium M, elevetaut 
deprimat Curíbrem G H. 

Curíbri G H additum ert horí- 
zontale brachium NO, utrinque 
verticaliter inflexum , ut in ejus 
crenis N#, O o detineatur alterum 
brachium mobile P Q_, cui tubi 
pars Ínfima innititur $ ipfum vero 
brachium P Qjnovetur in afeen- 
fum vel deíceníum ope cochles 
R S , & interpofitae laminae chali- 
beae , ac eiaílicae P S 

Infima pars alíeris AB definit in 
Curíbrem B¿, íuperadditse crenaí, 
quam percurrit incíufum, & pavi- 
mento in b innixum. Cochlea 
FB, pervadens fixam matricem V, 
impellit in aíceníum vel deícenfum 
obicem B , fímulque Curíbrem, 
cui idem obex adhaeret. Triplici- 

ter 
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I ¿er itaque tubus, huic fulcro innixus, attoíli 
I poteft aut deprimí: & accedente horizontali 
I ejus motu in brachio P Q¿ ad aftrum facile , 
I dirigí, íímulque in fucceífiva direótione íer- 
I vari , doñee integrum fulcrum ad orientem 
I promoveri debeat , aftro fiquidem ad occi- 
I dentem tendente : vel obex I L immutari , 
I pro ut aítrum magis elevatum, vel depreC 
I fum fuerit. 

í% 

FIftula hexagona A B , Jtg\ i\ ad pavi» 
mentum prope deícendens , ííiílinetur 
I in verticali íitu a trípode G D, cui adhaerec 
I conglutinata in C, & per brachiaE firme 
I conjungitur. In ejus baíi expanía B B latet I 
I horizontalis rota 32 dentium , quos impellit 
I verticale tympanum B /3 dentium 9, & una 
I cum rota ipía circumagit ejus axem , in alia in- ¡ 
I terna fiftula latentem, ftriatum, & parallelum ¡ 
bacillo BF manubrii F. Hic axis latens, auc 
cochJea , quando circumagitur , movet ma- 
trícem fuam , ínfimo alterius internas fiftulx 1 
orificio adglutinatam j adeoque per gyratio- p 
nem manubrii F elevari poteft tribus fere pe- ij 
dibus eadem interna fiftula, cujus eft pars | 
A G. Supra verticem hujus internas fiííulas | 
prominet verticalis íemicirculus H I , pecu- 8 
liari Ioculamento , eoque volubili adítri&us, jj 
& circa centrum O mobilis una cum adjeclia i 
craíllore regula K L, quam percurrit infitus jfe 
Curíbr MN, infra dentatus , íiipra vero ex- ]§ 
cavatus in lóculos, qui tubum innixum, im- % 
merfumque detineant. 

Ad impellendum íemicirculi perimetrum, B 
dentatum excavatumque, addita eft cochl'ea §- 
QR horizontalis, peculiari quadro incluía, |fc 
& alia p verticalis, vel parum obliqua, qua?, jj 
dum quadrum elevat , priorem illam QJ£ p 
perímetro impeliendo conjungit : dumque 
quadrum deprimit , cochleam QJt ab ipíb i 
perímetro removet. Itaque Tubus , & ex- ¡I 
temo fulcro & huic interno innixus , facile 

Tt per 
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per manubrium F attollitur, vel deprimid 
ad congruum altitudinis gradum , radie pro, 
movetur aut retrahitur ad requifítam plagarn 
per Curíbris rotulam K j adeoque per dúos 
hofce motus ad aítrum dirigitur : ¿acije de. 
mum per cochleam Q_R, dupJici manubrio 
infrrudtam, gyrato íemicircuJo Regula KL, 
vel Curíbr M N ad femitam ípeciei, five ad 
aftri parallelum adducitur , ut ipía fpecies in 
tubo diutius appareat,- ficque fine ulla fatiga, 
tione habetur tubi fucceíliva direóho. 

MI. 

IN7§>V 2 a altud oftenditur fulcrum , cujus 
ítructura parum difíert a procedente, 
Tympanum verticale a , dum gyratur ope 
manubrii f y circumagit íibi íubjeótam rotam 
coronariam c y 8c huic per cylindrum c h con- 
junétem infimam rotam b 9 aliamque conti. 
guam, in externa? fíftuíae baíi latentem, na 
non ejus axem occultum , atque. ftriatum, 
Ab hoc axe íive prolonga cochlea movetur, 
utíupra, inaícenfum vel deícenfum ínter, 
na fiftula de, cui firme adhseret Curíbr 
fiírulam utramque compleclens. 

Vértex internae firtulse adftringitur a cón- 
cavo brachio h i per clavum e, circa quem 
volvitur una cum infito curíbre / m y cui tu- 
bus innititur. 

Brachium h i movetur circa e centrum a 
funículo hn p circumvoluto trochleie p , 
& per ipfam utrinque promoto. Ita quoque 
Curíbr / m percurrere cogitur brachium k i 
ab alio funículo, aptato trochleie q 9 & alteri, 
íüpra d latenti. 

Per cochleas verticales &rdeprimun- 
tur trochleas funiculorum$ ut hi íucceífíve 
tendantur. 

Additum eft inferius brachium s t 9 íuper- 
no ¿ i parallelum , mobile circa centrum £ 
per occultum aliud e s, Hocque inferius bra- 
chium percurriturope rotube^ a curíbre vx t 
cui tubus innititur. 

SE- 
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SECTIO VIIL 

Dt Horologiis ojcillatoriis. 

Haftenus dé Organis fixis & mobilibus , domi conftruñis , quibus & Speculafn 
& inferius Obfervatorium pro viriura modulo inílruxi. Saepe quidem ad 
eorum examen pofi'tumque, menfuram temporis adhibui, & in omni eorum 
uiut jugiter adhibeo ; fed de Automatis, ad hanc menfuram ipeclantibus ut 
dnTererem, haud facile induci poteram; ne aliquibus forfan viderer in alie- 
nam mefíem , ut ajunt , falcem immittere : quoniam hsec autómata , & ali- 
bi conítru¿ta & pleraque ab. aliis defcripta funt. Quia tamen indicare debui 
qualia haec (¡áíj & quamnam obfervationibus fidem concillare valeant, eorum, 
quse preecipua funt, aliquam defcriptionem ; reliquorum vero brevem recen- 
fionem fubjicÍQ. 

Hodierna Horologia, ofcillante péndulo inftru£ta; quse promáe Ojcillatoria nun- 
cupantur , Uránica; fupelle&ilis pr&cipuam & fümme neceíiariam partem 
conftituunt. Alia fiquidem organa non femper , & aliqua non . niii raro 
adhibentur ; horum autem ufus perennis eft , ut nunquam cefíante mo- 
tu penduli» ro.tarum & indicum femper innotefcere , confpici ac nume- 
ran poffint minuta, prima & fecunda labentis horas. 

Ad id porro requiritur i p Automati motus sequabilis, & uniformis, qui a par- 
tium apta materia , figura, combinatione, aliisque confpirantibus cauffis oriri 
folet ■ i 0 ea penduli conltitutio , per quam vibrationes fingulae praecife abfol- 
vi quéant intra íingula minuta fecunda diei folaris medís : 3° ut horologium 
in meridie a Solé non difcrepet; vel (quia id non nifi rariffime contingit) fal- 
tem ut innotefcat quantum Índices horologii praeceíTerint,vel fubfecuti fuerint 
inítans meridiei ; adeoque quidnam demi vel addi debeat, ut tempus, ab ha- 
rologio indicatum reducatur ad tempus folare médium. 

Primum ex hisce requifitis obtinetur ab hodierna , mira & felici peritia, dexteri- 
t^rfonp Artificum ; fecundum a debita longitudine penduli, automato appli- 
cati quod protrahi contrafoque poteít, praemiflo examine per confuetas quo- 
tidianas pbfervationes fiderum culminantium : tertium demum elicitur ex ob- 
fervato tranfitu Solis per Meridianum eadem die, vel alia non valde remota , 
& quidem precedente , vel fubfequente ; habita tamen ratione accelerationis 
vel retar dationis temporis medii. 

PARS I 

De Horologiis Ofcillatoriis , Londini 

conjhuüis* 

Dúo habentur fimilia & íequalia, ex officina prsflantiffimi Viri Georgii Graha- 
mii, qui utrumque, priusquam huc mitteretur , in eadem capia* in qua nunc 
fervatur, aliquot menfibus, ut folet, examinavit. 

Horum alterum, quod prius obtinui, qupdque fuperm ratione fitus vocare fo- 
leo , affixura eft parieti Auftro - Orientali Camera meridiana , qua fpeculae 
contigua. Poíterius autem , five inferius firme adhaeret paneti Boreo-Occiden- 
tali inferioris Obfervatorii. 

Tt % CA- 
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GAPUT I. 



De Parúhm externis 



Extemus Horologii pro* 



M2j horologia ofíendunt diem, ho- 
ram , minuta & fecunda per ínte- 
grum menfem, non interrupto s nec 
variato motu, quando íüríum tra- 
hitur pondus appeníiim. 

In utroque circulus fecundorum 
major eft, quam in communibus ¿ 
lamina enim frontiípicii c c caret 
¡confuetis majoribus horarum nu- 
meris , & mobili horarum Índice, 
qui, utpote maximüs, aliquot fe- 
cunda , eorumque indicem íaepius 
obtegeret, praecipue hora 12™ , & 
duabus utrinque contiguis. Cir- 
culus autem horarius , circulo mi- 
nutorum concentricus, interne cir- 
: | cumvolvitur, te&usab eadem la- 
mina cc y inconfpecliumprodeunte 
fub b non niíi exiguo ejus circuli 
arcu e f, ubi exciía eft lamina j atque 
inde prominetparvulus índex fíxus, 
adquem deícendit adextera verfus 
íiniftram numerus horas completan 
In Ínfima feneflella g b conípi- 
cuus apparet numerus cuei Iabentis, 
ut in vulgaribushorologiisj quando 
autem deprimitur obex , qui pro- 
minet in k , pateíit in i exiguüm 
foramen , ut clavis intromitti queat , 
ad elevandum pondus P. & poft 
' 4 minuta horaria iterum clauditur 
ab interno elaterio foramen u 





Odem plañe artificio ambo hxc 



Index 
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Index íecundorum f agili motu tranfit a linea completi íecundi 
ad Iineam proxime complendi , & in appulíu tantillum quieícit a fine 
oícillationis , a péndulo peraltas , uíque ad initium peragenda?. Huic 
indici coníblidátus eíl normalis internus tubulus, axiSecundorum apta- 
tusj ut íequenti capite indicabitur. 

§. IL 

Penduli gravita & menfurd. 

LEns plúmbea L, cortice teéra orichalcico, pondus habet librarum 
Vienn. 15 amplitudinem 7 digitorum , craífitiem dig. 2 & Virga 
orichalcica parallelepipeda, íed in conípe&u latior, lerítem pervadens, 
defínitin cochleam , infítam craífíori matrici, quse lentem íuítinet , S¿ 
cumipía matriee ponderat íemiuncias 2¿, quarum32 libram conficiunt. 
Hujus autem matricis , in conum truncatum deílnentis , baíis íuperior 
& lenti próxima , perimetrum habet divifíim in 26 partes f totidem 
enim íecundorum deprehendebatur acceleratio penduIi,quando ejuslon- 
gitudo contracta erat único cochleae greííu, vel integra circumvolutione 
matricis. Adefí quoque horizontalis. índex, Ínfimas Jentis extremitati 
affixus, qui pofitionem ejusdem lentis oítendit, fimulque indicat, quot- 
nam partibus ea pofitio varíanda íit, in aíceníum vel in deíceníum, uC 
corrigatur longitudopenduli, pro ut horollogii motus,accelerans vel retar- 
dans fuerit depreheníus. Adeíl demum arcus n o íub lente, affixus capíae 
horologii,& in partes asquales di viíus $ ut innoteícat angulus oícillationis. 

'Longitudo penduii , five difíantia centri oícillationis a centro len- 
tis oícillantis eííe íblet pedum Vien. 33,. Saepe tamen íeníibiíiter va- 
ríanda eíl pofitio lentis j prout aeris temperies, calor, frigus aüaeque cauíae 
favent vel obfiint liberas ofcillationij velquia longitudo virgae orichalcica?, 
quae lentem íuítinet, hieme corttrahitur^ proinde horologium accelerat: 
seirate vero protrahitur ¿ adeoque retardat. 

Virga penduü íuperne definit in brevem laminulam chalybeam, 
ita ííbi adftri&am , ut acies normalis íit ad planum oícillationis. Hace 
laminula tenuis eft & elaflica^ proinde flexibilis, per quam motus 
oícillationis redditur agilior, pendetque libera ab óbice parallelepipedo, 
furculae íuípenfionis innixo , vicesque gerit duplicis longioris lamellae 
cycloidicae , quam vir íummus Chriñianus Hugenius inventor horolo- 
gii oícillatorii, (a) ejus péndulo applicuit. Nunc vero egregie promo- 
ta hujus Automati ítru&ura, per gravius pendulum, perqué breviores 
arcus , a cycloidicis quam miníme diícrepantes , íequalis obtinetur oícil- 
lationum duratio, quae motum arquabilem horologio conciliat. 

Uu CA. 

£a) In Borokg*Qfcil¡¿ttor* (tve in Dcmonflrat* Gzamstr. de Mot, pendular \ ad Horolog. aptaL Parifis. ap* 
R Mugutf 1672* fd* 
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CAPUT II. 



úí jOYnuo mullí 
¡ras muiobf. 



Z)^ compctge interna horologii. 



D' 



Ex hac deíineatione Automati, a latere ihfpefli, & ex fequentibus internis pro- 
fpeétibus apparet, quosnam íitus, quasve menfuras habeant axes, tympana, 
rotae, a quibus, intra laminas fixas detentis& uniformiter motis, cequa ori- 
tur menfura temporis , exprefla per appulíus indicum ad números , fron* 
tifpicii lamineeineifos. 

¡iS'idíl • ffeñoq Wthh ' o] ... ...X :<j\-¡ ¿n3 T 

Lamina y quibus interna horlogii campages inrútitur* 

|Uíe íünt internae lamina? , nimirum A A¿ BB aequales, fíxae , verticales 
& parallelie, íex interclufis columellis A B adftriéfce, quarum figura, 
non prorfus rectángula, apparet in adjectis tábulis. 

Tertia CC externa five frontilJ)icii , quadrata aequidiftat a dua- 
bus internis j & proximae A A per4coilumeIIas A C firme conjungitür. 

Inter haíce tres laminas moventur tympana & rotas inplanis 
verticalibus , plerumque diveríis j quorum tamen fíngula aequidiftant 
ab ipfis laminis. Axes itaque manent horizontales , eorumque praeci- 
pui moventur in laminis internis : reliqui minores in brachiolis , affixis 
internas laminas A A j aliqui etiam concavi circa fixos rotantur, & mo- 
bilibus aliis adhaerent. 
Fíg i. Spatium , quod Occupat integra interna compages , dirimitur a 

media lamina A A in duas veluti concamerationes , quarum prior Ín- 
ter ambas internas laminas A A, B B ípe&at ad diftributionem mo- 
Fig. 2. tus , & ad temporis divifionem in minuta , & fecunda j pofterior al- 
tera pertinet ad colíe¿fcionem temporis in horas , diesque menfís. 

Axes , tympana, rote, aliaque inter laminas internas 

AA\ BB. 

Fig. i. T\Uabus hifee internis laminis íex infiti funt axes chalybei I, H, IH, 
U IV, V & VI, qui laminas pervadunt, additis ad eorum cuftodiam 
externis laminulis. 

Axis infimus I majorem prae reliquis habet craflltiem, idoneam 
fíquidem íuftinendo ponderi appeníb. In i protenditur ad extremam 
uíque Iaminam C C , ibi perforatam > ut aditus pateat intromittendae 
cía vi , per quam circumvoluto axe , íurííim trahitur appeníum pon- 
dus. 

Axis 



V 
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Axis III longius adhuc protenditur, nempe citra externam Iami- 
nam CG usque ad 3, ubi jungitur minutorum indici, quem circum- 
fcrt. 

Axis V quoque pertingit fere ad externam laminam CC, ut tu- 
bulum 5 5 fibi ieniter adftri&um circumagat, & normalem ipfi tubulo 
indicem íecundorum. 

Axis vero VI tranfít per incifaram laminae BB, & detinetur in 
6 ab externo normali fulcimento, a quo virga penduli íiiftineturin a, 
Prioribus quinqué axibus adjecfea funt tympana & rota?, ut fieri foleC 
in communibus horologiis. 

Axi autem ínfimo 1 adílrí¿fcus eft inflar tympani amplior cy- 
linder DD, interne concavus, externe vero excavatus in i6é fulcos 
ípirales, quibus attracTá ponderís funis immergitur. Dum pondus de- 
ícendit, funis evolvitur, & cylinder lente rotatur una cum ipfi adhae- 
rente concéntrica rota ínfima EE 96 dentium j hincque motus propa- 
gatur ad integrum Automatum. 

Porro rota E E, fie & cylindro & axi communi adhaeret, ut quan* 
do per clavis manubrium convertitur axis, & una cum axe cylinder ad 
partem oppofitam , nec fitus rotae turbetur , r^que motus ejusdem. 
ldeoque cylinder definit in prominentem annuIumD^ in convexo íer- 
ratum, & rotae adjectus eífc confuetus obex elafticus, op¡ 9 ceñante op- 
pofito motu cylindri, hujus priftinam rotas adhaefionem Mintegrat, ut 
in íequenti tabula uberius patebit. 

Reliqua tympana ■, omnia chalybea (utpote cum chalybeis axi- 
bus cuía) pieraque in adjectis firmata íunt rotis y nimirum tympanum 
FF, 16 dentium, in rotaG G dentium 96 ? tympanum HH, dentium 12, 
in rota KK 90 dentium: dúo haec tympana prominent citra eorum ro- 
tas, uti etiam cylinder D D, ad partes nempe laminae A A. tympanum 
vero LL, 12 dentium, firmatum eft in rota HM, dentium 80, & pro- 
minet ultra rotang tympanum denique M M,io dentium, diftat a rotafer- 
rata N N 30 dentium , quae adftri£fca eft communi axi V V per affixunv 
tubulum V. , 

Axis VI tympano caret 5 fuftinet autem fibi affixam , & fímul 
cum ipíb oícillantem ancoram OP, quae per alternos appulfus ad ro- 
tam ferratam NN, motum ejus moderatur ope clavúfoe d 6, ad axem ^ 
aliquantum obliquae, & ipfi adftri&ae per furculam 6, in inflexae, & li- 
bere pervadentis in ¿s penduli virgam « /3. 

Duo.alii parvuli axes 7 & 8, trans ampia foramina laminae A A, 
ultra citraque prominent. Prior 7 fuftinetur a brachiplis QRS, utx Hg.a. 
normaliter inflexis , & ipfi laminae A A utrinque adftri&is , in iisque 
volvitur una cum ejus tympano v'8. Pofterior 7 affixus eft único 
ongiori brachiolo PT Y, in lamina eadem AA firmato. Orea hunc F¡ g . 1. 
! Xx ftabi- 
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ííabilem axem gyratur rotula quaepiam impellens , ut infra dícetur, 
annulum dierum menfis. 
Fíg. 4. Ad internas quoque laminas pertinet additamenturn/zg*. 4, quam- 

vis extra ipías appofitae ( & quidem in fitu inveríb ) ne cOnfpe&um 
axeos minutorum adimeret. Hoc artificio continuatur motus eo tem- 
pore, quo furfum trahitur pondus appenfum j ; ne interruptus maneat 
curíus horologii. 

Fíg. 4. Porro in hoc additamento concipiendus efí axis a b, normaliter 

iníltus laminis A A, B Bj pars nimirum a pervadit laminam A A 5 
pars autem b detinctur in lamina BB 5 * & quidem jacet hic axis in ho- 
rizontali plano axeos III, atque ita diftans a perimetro rotse minuto- 
rum , ut tenue nórmale brachiolum b d inflar vecéis , occurrere poí- 
íit ipíí rotae minutorum , & aliquem ejus dantem impeliere , ut in íe- 
quenti tabula oftenditur. 

Proinde brachiolum b d, ut contrato', protrahive queat, duabus 
partibus conírat j nimirum exigua regy/a b c, cum axe ipíb cufa , deíi- 
rtente in aníiilam normalem c t & cuneólo d, qui mobilis eft in accet 
íum, vel receíTum ab an/uía r, fíquidem affixus tereti clavulo, libere 
pervadenti .& aníulan* c, & axem ab, jundoque in e laminuiae e f ela- 
fticae, fírmate in,£ ut refiliat in e. 

Alia queque laminula verticalis elaftica , cujus fiiprema pars ad- 
fíridta eft la»«nse A A, pars autem Ínfima refiliens, nititur in axem ab, 
eundem ¿fetinet in fitu, ipíí aífignatoj doñee admota manu per manu- 
briur«, aut ve&em, parti axeos a a prominenti aptatum, volvatur ipfe 
axis, quantum exigitur, ut brachiolum b d aícendat ad oceurfum rotx 
minutorum , inque fuo defeenfu ipfam impellat, Hujus manubrii, aut 
vedfcis pars altera , ííve dextera defínit in teretem normalem clavulum, 
qui prominet in extimo limbo laminse frontiípicii j dumque in fubje- 
cT:a fciííura deprimitur , afcendit pars altera , fíniftraque- manubrii, & 
detegit aditum ad axem ínfima; rotó. Poft reaptatum ponderis de- 
fceníum laminula elaftica refiliens , manubrium priftino fuo iitui re- • 
ítituit. 

Axe$¡ tympana, rot£ y aliaque ínter laminam internam 

A A, & extemam CQ 

Fig.a. AXiin, five minutorum axi , leniteradhaeret verticalis rotula g g, 
i- X 50 dentium, coníblidata concéntrico tubulo,qui axem ipfum, citra 
jammam A A magis attenuatum fimulque cylindricum ambiens, extra 
laminam C C defínit in parallelepipedum , fere ad extremum axis 

per- 
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pertingens. Haec tubuli extrema pars infita manet centrali annulo in- 
dicis 3 4, in fuapofítione detento per externiim obicem, axi affixum. 

Rotulas gg, atque craíliori extremas parti axeos III, citra lami- 
narn A A non nihil prominenti, interjeófca eft laminula triangularis ela- 
ítica \ quae a tubulo per impulfum externi obicis compreíía, ipíi rotu- 
la; adhxret, eamque cogit una cum axe íecum rotari, ñeque refiftit ve- 
lociori rotube motui, quando index admota manu pro lubitu voívi- 
tur , & ad cujuslibet minuti lineam adducitur , ceílante interim , vel 
progrediente coníiieto Automati motu j quo quidem artificio vulgaria 
etiam horologia non carent. 

Rotula gg aliam impellit^ b, fibi aequalem & totidem dentium, 
firmatamin axe 7,cui adjecfcum eft tympanum v 7, io dentium. 

Eandem rotulam^ integramfere tegitobiongum k k 9 & lamina» 
A A utrinque adftridhim fulcimentum ftabilis concavi axis , fí ve tu- 
buli, praeíato tubulo votu\x gg fuperadditi , qui ad. laminam C C per- 
tingit, & crenulam habet convexam, orificio contiguam, 

Hunc fíabiiem axem aiius ambit mobilis tubulus concentricus, 
duabus conjuntáis rotis , nempe majori // 120 dentium, a tympanojí 
impulíse, atque minori mn^o dentium, quae inítar tympani agitat la- 
teralem rotam nn6o dentium, coníblídatam concéntrico tubulo, lami- 
nam A A pervadenti, & axem ftabilem 8 ambienti, adeoque circa eun- 
dem volutíili. 

In uno radiorum rotae n n prominet normalis clavulus o, qui fin- 
gulis diebus pervenit ad internum contaótum annuli dierum menfis, & 
ünum ex ejus 31 dentibus impellitj íicque numerum dierum menfis ad 
frontiípicii feneftellam protrudit. 

Annulus p q dierum menfis, in concavo íerratus, 8c in convexo 
circularis , utpote centro carens, detinetur a tribus trochleolis^, q> r 
volubilibus circa earum axes , laminas A A adftri&os , ejusque annuli 
rotationem juvantibus. 

Rota démum horaria & extima s /, laminas G C contigua , con» 
centricum habet internum tubulum, qui praefatum mobilem amplectitur, 
ad ambas conjunétas rotas //, wwfpectantem^ipfis autem rotis adhaerere 
cogitur hic tubulus, detentus a bifurcata laminula , infita praedidtae 
crenulae circulan. 

CAP UT III. 

J)e rotis & tympams horologii afronte infpeBis. 

Ha&enus quidem integram Automati compagem internam attigimus , & in ta- 
bula praemifía exhíbuimus. Quia véro a latere non nifí axés , columéllae» 
aliaquead laminas concamerationum nbrmalia, integra confpicipolTunt ; eo« 
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rum autem, quae verticalia funt, & a laminis aquidiflant, folummodo longi- 
tudines, & eraffities apparent, expedit rotarum praecipue, tympanorum- 
que non latentium , profpe&us oculis fubjici , nec non ex dentium nume- 
ro & impulíu, menfuram motus evidente* oftendi. 
In appofita porro tabula , & in feqüente retinentur numeri & litera? ad indicatio- 
nem axium , rotarum &c. in precedente a.dhibitae • ita. etiim utraque faci- 
Uus cum eadem conferri poterit;. 

ProJpeSus interiorum rotarum , tympanorumque 

adbarentium & ancor -¿e ofciüantis, 

IN hac tabula non nifi única ponitur verticalis lamina , nimirum in- 
terior RB, ad quam normaliter infiftunt axes & columellae: hx 
per earum baíes , illi vero per minores fe&ionum circuios indicantur. 
Rota; autem, earumque axes ab eadem lamina aequaliter diftant. Al- 
tera interna lamina, fi adeííet, integrum proípeélum adimeret* 

Supra monuimus a cylindro DD,qui ab evoluto fuñe DD rota- 
tur, inchoari motum Automati. Hujus cylindri bafis interior, promi- 
nens in annulum, in convexo íerratum , fíve dentibus k rochét íerrae in- 
flar incifum, jungitur infimae rotae E E per obicem c, le cliquét limbo 
■ipíius rotae aptatum, mobilem inflar vecéis circa íüum axem, a quo de- 
tinetur , & ab arcu elaftico a b fufTultum. Obicem hunc , denti pró- 
ximo iníiftentem , dens ipíe protrudit, & cum. óbice rotam, utcum 
cylindro rotetur. 

Quia vero cylinder D D ope manubrii , ad. axem I applicati 
quandoque gyrari debet motu oppoíito motui rotae, ut nempe retraha- 
tur funis, inque cylindri fuleos implicetur, ea eft dentium figura & 
pofitio , ut finguli , dum cylinder gyratur , obicem elevent , S¿ íub 
ipíb traníeant j poft tranfitum vero ílbimet ipfis reditum ad partem 
oppofítam , vel receíTum ab óbice occludant. Ceílante itaque motu 
manubrii , obex illico praevalet , & rotam denuo cylindro conjungit j 
utque ab hac adhaefione non recedat , quum axi I , cylindro & rotae 
communi , reliquarum inflar adftricTa non ílt, addita eft laminula cir- 
cularis, infita crenae axeos I. Ut denique rota E E, quando funis retra- 
hitur, a coníiieto motu non ceflet , ut in vulgaribus horologiis contin- 
git, jam íiipra innuimus, quidnam additum i üerit, & adhuc infra dicetur. 

Ex hoc profpectu íiquet axes I, III, V & Vi in eodem vertcali 
plano exifterej reliquos autem II & I V in aíiis duobus planis pofitos eíle. 

Liquet etíam ex laterali conípecliu rotam inflmam EE, & IV " m 
MN in eodem plano moveri, & quidem parallelo laminae BB, cui pro- 
pior efl rota minutorum KKj reliquarum vero máxime removetur rota 
íerrata NN, & huic imminens ancora O P R. 

Si 
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Si ad motus diflributionem attenditur, i° infíma íeu prima rota 
E E 96 dentium único fuo gyro íexies circumagit tympanum FF den- 
tium 16, fimulque rotam íecundam G G , tympano eidem adflrictam. 

2 o Rota G G 96 dentibus pariter inciía» in fíngulis revolutio- 
nibus oóties convertit tympanum H H dentium 12, & huic tympano 
conjunctam tertiam rotam KK, qua? minutorum rota vocari íbiet, 
quia revolutionem fuam intra 60 minuta horaria , five per integram 
horam abíblvit j ut oflendit índex , ipfius rotae axi adflri&us , qui per- 
currit circulum minutorum in lamina frontiípicii, 

Rota itaque prima E E íemel gyratur eo praeciíe tempore, quo 
tertia rota K K conficit 48 gyros j adeoque horis 48. 

Porro cylinder D D una cum fibi juncia rota E E gyratur per 
evolutionem funis ex integro quolibet cylindri íulcoj quare quum den- 
tur fulci fexdecim cum dimidio, funis ínteger evolveretur 33 diebus , 
totidemque duraret motus Automati , íi pro integro ponderis appenfi 
deíceníu , capíae altitudo íiifficeret f proinde quum aliquid dematur ob 
longitudinem appenfi ponderis , numerus dierum parum excedit men- 
fís periodum. Hinc ünguli menfium recurílis eligí íblent ad reaptatio- 
nem horologii. 

4* Rota minutorum, five tertia K K 90 dentium, per Angu- 
los gyros agitat íeptem vicibus cum dimidia tympanum dentium 12, 
ab ejus rota M M occultatum. 

5 0 Rota M M 80 dentium , o£ties circumvolvit latens aliud 
tympanum 10 dentium, axi V aptatum , & externum indicem íecun- 
dorum , eidem axi adftridtum , fimulque rotam quintam N N, five 
íecundorum rotam, ipfí axi V cohaerentem, dentibus 30 inflar ierras in« 
ciíam , quae a Galiis la roüe de rencontre , íeu rota occurjus vocari 
folet. 

Itaque finguli gyri rotae minutorum complentur eodem tempore, 
quo 60 gyri rotae íecundorum j atque adeo fíngula minuta prima divi- 
duntur in 60 ícrupuia fecunda, quicumque fuerit Automati motus, ac- 
celerans vel retardans. 

Quia vero expedit , & potiflimum interefl hunc motum aequa- 
bilem fieri > ut partes & partium partícula? , in quas ipíe dirimitur, 
eñe queant meníurae diei íolaris mediae , oícillanti perpendículo, íupra 
defcripto , folerti artificio adjun&a e£t Anchora O P Q_, communi- 
cato motu cum perpendículo eodem oícillans. 

Haec verticaíis Anchora chalybea , indurata & exquifíte polita, 
cohsret in O, fupremo axi V I, & imminet coronidis inflar, ultimae ro- 
tae N N , quam fupra , rotam occurjus vocari monuimus. Palmulae 
P / , Qjc {/es pa/étes) alternatim occurrunt dentibus ipfius rotae, quae 
gyratur juxta números, circulo íecundorum adfcriptos , five juxta litte- 
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ras u 9 x ,y : facíes nempe vel bafis íúperior P> palmulae prioris &: dex- 
trx P / occurrit denti r j facies autem inferior Qjv palmulae alterius 
finitos Qjv occurrit denti *u , qui duodecimus eft poft r* 

Quando hae palmulae ad dentes appellunt , in mutuo colliíii ere- 
pitus editur , haud parum reíbnus , praefertim in horologio, quod ob 
ejus fitum, inferius appello 5 auditur enim in toto atriolo, & in came- 
ra contigua , quando patet accefíiis. Quia tamen occuríus obliquo. 
contingit , dens in hoc colIiíu ;í non concutitur , ñeque retrocedit , ut 
in vulgaribus oícülatoriis , in quibus occurfii dentis & anchor* , ma- 
nifefta íequitur dentis concuílio , quae ab artificibus vocatur la branh 
de Phorologe, Manet autem dens impingenf i palmulae contiguus, ma- 
netque tantisper immotus , ut apparet ex tantilla quiete indicis íecun- 
dorum , quae , licet fere iníhntanea, íufficit ad decernendum tempo- 
ris momentum , quo ícrupulum illud íecundum ablblvitur , & juvat 
ad genuinam ejusdem ícrupuli numerationem. 

Singulis itaque ícrupulis íecundis horariis momentanee interrum- 
pitur deíceníiis appenfi ponderis 5 cujus proinde nulla íequitur accelera- 
tio , alias continuo gravium defcenfui communis : & nulla hinc inae- 
quaíitas ad rotarum gyros transmittitur. 

Praedictae palmularum baíes Pf, Qju curvaturam habent ar- 
cuum circuli , ex O per P,r , <y, Qjieícripti , qui peripheriam rotae 
N N interfecat in r Se <v. Ad alterutrum ex hiíce pun&is dum per- 
venit dens quilibet ejusdem rotas , detinetur abinterjedfca oceurrente 
palmula, gyrum ejus occludente 5 adeoque tantillum fiftitur, ut fupra 
indicavimus : & quidem in fine vibrationis a lente peraótae , ufque ad 
íequentis initium. Ipíe vero dens palmulam , in oceuríu íibi adhaeren» 
tem, non ita detinet,ut cum ipfo quieícat j imo quicquid collifu &affii- 
ótu retardat , per fubfequentes impulíus abunde redintegrat. 

Quamprimum enim obtufus palmulae anguius r , vel v a peri- 
pheria rotae N N receílit, dens, qui detentus fuerat , denuo movetur, 
& motu íuo faciem ipííus palmula? lateralem & obli^mmQ'kbapement) 
r tvúvx impellit , ut & ipía recedat : perqué hunc receíTum , bafis 
altera oppofitae palmulae ad alternum proximi fibi dentis oceurfum-f 
accedat. 

Per hos ííicceffivos impulíus , qui per clavulam, axi ejusdem an- 
chorae adítridam, & virgae lentis oícíllantis inducliam , ipfi lenti com- 
municantur , durat cum Automati motu lentis ipííus ofcillatio , qux 
alioquin ob aeris praecipue refíftentiam brevi ceílaret. 

In arcu orichalcico , capfae horologii fub lente adírri&o , & in 
gradus decadesque minutorum diviíb , inchoata utrinque divifíono 
a linea media , fíve a puncto perpendiculi quiefeentis , habetur hu- 
jus integra ofeilíationis menfura 3" 30' in fuperiori horologio, eodem- 

que 
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que fere in altero inferioru Dúo haecOfcilIatoria interdum 4 vel 5 cort- 
il nuis diebus in eodem ícrupulo íecundo confentiunt. 

In tabula precedente profertur Iaterale brachiolum¿ d 9 íupra de- 
fcriptum , (a) quod ab externo manubrio, five parte inflexa vedis eleva, 
tur, ut in ejus deíceníu dens elafticus d impellat rotamKK, quae absque 
hoc impulííi quieíceret, dum per funem D d íuríiim trahitur appeníum 
pondus. 

Laminula elaftica S T, poft brachioli elevatíonem refiliens , niti- 
tur in partem T infimam paímulae T 2, utrinque prominentis in axe 
b t in vicinia nempe alterius internae laminae A A, cui adftri&am efíe in 
S iaminulam elaíhcam S T ibidem monuimus. 

Dúo teretes ckvi @ > ^ limitant aícenfüm & deícenfum brachioli. 
Lineae autem,pun¿l;is fignatae indicant ejus íítum,quando ad quietenu 
vergit poft ultimum rota? impulfiim. 

Ipíe vero axis b prominet citra laminam A A , ut in hac poflre- 
ma tabula, ubi apparet aptati manubrii , íeu vedis pars dextera b c,B¿ 
altera interna finiftraque b d 9 quae attollitur, dum illa deprimitur, & in 
lamina írontiípicii pateñt aditus ad elevandum pondus Horologii. 

ProJpeSuíS rotarum , ad aiteram horologii concamerationem 

jjfeffiantium* 

SI ab integra compagc Automati única demitur externa lamina fíve* 
frontiíjpicii, habetur, ut in appofita tabula, prolpedus hujus conca- 
merationis contiguas, inqua III. axis,five minutorum citra internam verti- 
calem laminam A A prominens, aliis axibus, rotis ac tympanis motum 
íiippeditat j mérito itaque dici poteft in hac altera concameratione pri- 
marius. 

Huic axi quatuor aptati fimtconcentrici tubuli,íupra deícripti, (b) 
quorum heic annulares íbiummodo fe&iones apparent. 

Eorum primo, íive intimo, qui axi primario leniter adhaeret»co. 
haerens interna rotula g g volvitur fimiii gyro , quo externus minuto- 
rum index > ipía vero rotula £ g agitat aiteram g b y fibi aequalem toti- 
demque dentium , ad partes oppofitas una cum ejus axe 7 & tympano 
v y , utroque latente. Proinde rota / / , quam vocant borariam , tertio 
tubulo coníblidata, utpote a tvmpano vy impulía , fimulque cum ea- 
dem rota progrediens limbus Sí circuli horarii, quarto tubulo adhaeren- 
tis , volvuntur juxta números circuli minutorum 5 adeoque hórarunij 
numeri , ut in hac tabula 6 , 7, 8 &c. eidem limbo S f inrifi , defcen. 

A a a dunt 
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dunt a dextra finiftram verfus ad indicem fixum , qui prominet in ex- 
cifa lamina frontiípicii , ut ibidem indicetur hora completa, & proxime 
compíenda, five quaelabitur. 

Rotula vero m n, fírmata fuper altera majore five horaria / /, cir» 
cumagit ad partes oppofítas lateralem rotam n n> qux menftrua dici íb- 
let, & gyratur circa parvulum axem 8, íupra indicatum. (d) In radio 
quopiam hujus rotas menftruas n n prominet normalis clavus o,quiquo- 
tidie circa meridiem pervenit ad quempiam dentem e annuli lerrati 
p q r, eumque promovet ad deícenuim, dexteram verfus $ ficque appa- 
ret in Ínfima feneílella congruus numerus dierum menfis. 

Schotium. 

JAm pridem vu/gata erat hac circumvoktio annuli dierum menjzs , @f 
J in horohgto Hugeniano a/cendebat circulm fecundorum ad indicem fi- 
xum; (b) hinc facile colligi potefl, diu quoque cogitatum fuiffe de rota- 
tione circuli horariu Placet vero artificibm , £f adufum communem 
expedit extare horarum números forma majoris, & Jlabili limbo incifos. 
Caterum nibil interejt , quomodocunque hora indicentur , a mobili ne Ín- 
dice , ut in civüibm horoiogiis, an a fixo, ut in hi/ce Afironomicisj quo~ 
niam in horum ufu pr ¿tripue refjpicifolet ad minuta , fif fecunda hora , 
qua jam ante innotuerat y vel pqfl obfervationem absque ulla ambiguita- 
te innotefcit» At non parum interejí fecundorum indicem non implicari, 
ñeque obtegi agrandiori horarum Índice % ut initio hujmSetlionis monuu 
mm, 

Jam vero fí libet rotarum & axiüm pofítum ac divifíonem per- 
pendere, facili ratiocinio elicitur » i° Rotulamgj' %o dentium, utpote 
una cum índice minutorum ab eodem axe primario circumactam, ab ca- 
que agitatam aequalem aíteram^ h, totidemque dentium, nec non ejus 
tympanum vy 10 dentium, fuos fimul gyros abíblvere per integram ho- 
ram. 

2* Eodem tempore , five fíngulis horís, a tympano v y impellí 
10 dentes rotaes horarias //12o dentium, five duodecimam partem limbi 
circularisS'^qui fimul cum rota//progreditur adeasdem partes, adeo- 
que integram horam ad indicem horarium fixum defcendere in fíngulis 
gyris indicis minutorum. 

3 0 Rotulam m n 30 dentium , utpote jun&am rotas horariae / /, 
in fíngulis fuis gyris, five horis 12, impeliere 30 dentes rotas menftruae 
#»,dentibus 60 inciíam; adeoque integram hanc rotam menftruam 
poft 24 horas ííium gyrum complerej proinde fíngulis diebus a clavo o 
alium fubíequentem dierum numerum ad infimam feneftellam adduci. 

Schom 

(a) llh, U, Sed. niL 0*?. //. §. ilf. i?x. 
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Scholium* 

TAm nqftra impreffa erat AnchoraGrabamian&defcriptio > quumMeru- 
J la mem, qui noverat in hoc me argumento ver/aré, aliam Mediolano 
transmijit ejmdem Anchara dejcriptionem , quam mihi nondum inno- 
tuiffe recle opinahatur, Dejümpta ejl ex editoJeniorkThioutii Libro, (a) 
quem nuperTaurini acquifiverat* Eam,prout abEximio Viro mecum com~ 
municata eft 9 aduberiorem argumenti bujm illujlrationemfubjici volui. 

m (¿) Fig. 19. eft un écha- 
„ pement a repos, pour les Pen- 
„ dules a íecondes, executé par 
„ le Sieur Graham Horlogér de 
„ Londres. La regle, que j'ay 
„ trouvée , & qui me paroit 
„ aflez convenable pour le for- 
9 j mer eft d'eloigner le centre 
„ de l'ancre de la circonference 
„ du diametredu Rochet, com- : 
„ me la figure le preíente. II ¡ 
„ faut placer ion centre íur la 
„ ligne perpendiculaire 5 en- 
„ fuite diviíer le Rochét en 30 
„ parties , en commengant par 
„ la dite ligne perpendiculaire, 
„ & prendre les dents, qui con- 
„ vienent lemieuxfur un' are 
„ décritdu centre de Tañere, pour formerlespaleítes,& faire, queTa- 
», guille des íecondes ne recule point. Voicy comme cet échapement 
9 , agit. La paitie A vient, par exémple, d'échaper. Celle B recoit 
„ fur la partie circulaire le choc de la dent du Rochet, la vibration fo 
„ fkiíant. La palette s'enfonce beaucoup dans la denture , qui eft aííez 
„ profonde pour que Tañere ne touche pas le fond. La vibration re- 
„ venant, le Rochet refte toujours immobile , & n'a d'adtion que lors 
„ que le plan incliné íe prefente a la pointe de la. dent 5 pur lors la dent 
w agiííante oblige Tañere de s'écarter , & en échapant la dent c , frap- 
„ pe fur la face circulaire de la palette A , & eft retenue jusqu'á ce que 
„ fon plan incliné íe preíente 5 pour lors la dent du Rochet ceííe d'étre 
„ fixe, en íuivant T incliné de la palette, ce qui oblige Tañere de s'écar- 
„ ter de Tautre cote. 

Cet échapement a la proprieté d'agir arce fort peu de forcé mo- 
trice,* de n'étre pas íiiíceptible deschangements,qui arrivent parla fuite¿ 
ce qui fait qu' il eft plus conftant que les autres a coníerver fa jufteííe. 

L'ar. 

(a) JVdíVí Je l'Horohgmt Meábamos é* Pr&ttfue par tikiout V atní í Partí 1741. Tom. z. intfe, 
(b ) fflg. j o i . da dit TrtitL 
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„ L'aiguille des íecondes reftefixefur chaqué divifíon,neIaquÍt« 

„ tant que pour íauter fur un' autre. Je crois eet echappement preferable 

„ aux autres, tant pour Ja íblidité que pour fa fímplicité: cependant il 

„ faut convenir qu'il a plus de frottement que celui á deux leviers, parce 

„ que Ies Palettes ne íbnt pas formées d' une ligne de dirección $ mais com- 

„ me ees fortes de Pendules font peu de vibration, cette augmentatio» 

„ de frottement ne peut caufer de variations íenfíbles. 

In Me ver/tone latina Ubuitfen(üm r ptius, quam litteram 

profequu 

Fig. 19. indicat a&ionem Londineníís Anchor» Grahamiana, cu- 
jus paimul» immotam detinent rotam occuríus , ad fíngula fecunda 
horaria. Regula , quam inveni, qu»que ad id fatis idónea mihi vi- 
detur, ea eít, uteentrum Anchor» removeatur a circumférentia ro- 
tas, tota hujus diámetro, íitque in verticali linea per centrum ejusdem 
rotac j ut figura repraeíentat. Deinde íecando perimetrum rot» in 30 
partes , inchoando ab eadem linea verticali, íumatur dentium nume- 
rus convenientipr arcui, qui ab Anchor» centro deícribitur, ad for- 
mandas Palmulas , quibus obtineatur , ne índex íecundorum quid- 
quam retrocedat. Ita vero Palmul» in dentes agunt. 

Quam primum Palmula v. gr. A evafit, altera B in parte fuá 
concava excipit coliifum dentis pppofíti, pergente vibratione. Pal- 
milla valde defídit in dentium crenas, abunde profundas, ne fundum 
attingat. 

Redeunte vibratione , rota íemper immota remanet , ñeque 
agjt , nifi quando planum Palmul» inclinatum cuípidi dentis oceur- 
rit. Tune dens motum reafíumens , Anchoram recedere cogit, & 
ipfa evadente , dens alius C collidit faciem convexam Palmulae A » 
retineturque usque dum planum ejus inclinatum recurrat. Tune 
vero dens rotas quieícere defínit , proíequens planum idem inclina- 
tum, adeoque compeliens recefíum Anchor» ad partem oppofítam. 

Hujus Anchor» proprium eíl agere per quam parva vi motrice, 
ñeque fubefr.variationibus,qu» alias in decurfu continguntj unde fit aliis 
conflantiorem eñe in motus »quabilitate fervanda. 

Index íecundorum cuilibet divifíoni fíxus inSílit , eam non dele* 
rens nifi tranfiturus ad contiguum. 

Anchoram hanc aliis pr»ferendam puto, tam ob ejus fbliditatem 
quam ob fimplicitatem. Goncedendum tamen eft fri&ionem ha- 
bere majorem ea , qu» cortftat duplici ve&e , quia Palmui» fbrmat» 
non íunt ad unicam lineam direétionis. Quia vero nu jusmodi Péndula exi- 
gua vibratione oícillant , hoc fri&ionis augmentum nequit íenfibiles 
variationea inducere, 
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De reliquis Horolo§is, Péndulo inflruffiis. 

Quamquam dúo Londinenfia Ofcillatoria , ejusdem ftrüfturae , quam fufe de- , 
fcripfimus , ad temporis menfuram pro quolibet Obfervationum cafu fuffi- 
ciant; reliqua tamen, quaeadfunt, faepe utilia futtt , & adjumentum aliquod 
fubfidiumqüe fuppeditant. 

CAPUT I 

De Horologiis, bic Viennce conftruftis. 

I | 

Ofcillatoria ¡ Londinenféw plañe fimilia. 

Dúo pariter habentur ab hifce artificibus confeéta. Horum alterum in fpecula 
fervatur, ad ufum quadrantum, tuborumque mobilium : alterum in inferiori 
Obfervatorio , in vicínia Quadrantis Borealis fixi. Utrumque dirigitur justa 
Londinenfe contiguum. 

| IL 

Horologium JlruBura mlgaris. 

HOc vel ideo lubens recenfeo, quia in Specula primum omnium ad- 
hibui , & uííi deprehendi ab egregio arcifice fuiííe conftrudfcum. 
Lentem habet exiguam , cujus oíciliationes excurrunt ad arcus longio- 
res, quam in Londinenííbus noftris» quibus locum cederé debuit. 

' Cum iisdem tamen in mutuo adhuc , ubi nunc extat, detinetur 
confeníu , ad annuncianda témpora obfervationum , praeeipue nodsur- 
na , opportuno ftrepitu aptati íufcitatorii. Horas & earum quadran- 
tés íblummodo puÜat, quando provocatur tracto funículo. 

§. ni. 

Horologium fonans. adjingula fcrupula % prima & fecunda* 

HOc etiam adefíe juvat, quando deeft Socius, qui alta voce nume- 
• rec fcrupula fecunda. Ex auditu enim licet uni vel pluribus ob- 
íervatoribus proíequi numerationem, inchoatam ab elapíb minuto pri- 
mo, quod fono duplici nunriatur. Quia vero fubfidiarium hoc horo- 
logium non nifi paucis horis movetur, ante tempus obfervationis aptari 
debet, ut primario coníentiat , protrahendo nempe vel contrahendo 
pendulum, doñee atqua eadem prodeat minutorum duratio. 

CAPUT 
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CAPUT II. 

De Pari/ien/i Horologio Mquationü. 

Diurna Solis revolutio, quae ab Aftronomis dies vera, five naturalis 
appellatur , incipit eo momento , quo centrum Solis ad Meridia- 
num pervenit , & in íequenti meridie completur, Solis centro ad eun- 
dem Meridianum redeunte | fícque habetur in Meridiano terminus fi- 
xus, ad quem aptiífime referri poílint initium, & finís diei naturalis. 

Quia vero Sol non ad idem, led ad alia Meridiani púnela rever- 
titur: & quidem ad aliqua tardius, ad aliqua vero celerius, inconftans 
& vaga eft duratio integra diurnae periodi ? * eaque augeri debet vel mi- 
nui diurnis, Sc píerumque inaequalibus incrementis , aut decrementis, 
pro ut exigunt Eclipticae . obliquitas , & excentricitas orbitae Solis 
annuac. 

Ut huic inaequalitati menfurandae confulerent Aftronomi, alium 
excogitarunt aequabilem motum , quem vocant médium , quo nempe 
fiétus alius quídam Sol , motu proprio in circulo ¿Equinodiali progre- 
diens, adeoque in ejus plano , annuam íuam orbitam deícribens , íin« 
guüs diebus motu mixto (ex communi nimirum & proprio) eandem 
circa centrum ¿Equatoris , & una cum ejusdem piano , revolutionem 
abíblveret, rediens ad idem Meridiani punc"him, a quo pridie diíceííé. 
rat. A fimultaneo autem utriusque Solis, veri ícilicet ac ficlá digreííu a 
plano Meridiani, non niíi poft aliquoc meníes , ambo fimul Meridiani 
planum , etíi non idem ipflus plañí punófeurn attíngcrcnt. In hiíce 
namque diurnis fíela Solis revolutionibus tranfiret per Meridianum in- 
teger^quinoífciaüs circulus, & ipfi concéntrica integra Solis órbita, & 
prarterea pars ejusdem exigua 59' g", comparanda cum diurno motu 
veri Solis in Eclíptica. 

Porro fícfce hujusmodi revolutionis duratio conítituít diurnam 
periodum temporis medii , cui aptari íbíeut horologia oíciílatoria , ut 
iliud metiantur & indicent. At folaría repra;íentare debent tempus 
verum. 

Ñeque fruftra fingitur híec revolutio Solark media 5 expedit 
quippe durationem ejus ad ícrupulum usque horae íecundum, definitam 
cognitam, & ubique terrarum conftantem atque invariatam haberi. 

Habetur autem quam exadiiílime per diurnam revolutionem fí- 
xorum fiderum , qu« ílint totidem púnela fphaerae cceleftis , ad hunc 
quoque uíum opportune confpicua. Quum enim careant íenfibili di- 
urno motu proprio (fíquidem motus annuus non excedit 51" circuli 
maximi) eoque magis careant diurno motu in declinationem , liquet 
eorum diurnam revolutionem non differre íenübiliter a diurna revolu- 
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tione íphserae cceleítis $ adeoque ad Meridianum rediré cum iisdem AL 
quatorís punófcis, cum quibus pridie, vel pluribus aliquot antea diebus 
culminaverant. 

Quum itaque in fingulis diurnis revolutionibus fidti Solis traníeant 

Í>er Meridianum gradus JEquinocTualis rirculi 360 r+ 59' 8" 5 in fingu- 
is autem revolutionibus fixi cujuslibet íideris Meridianum pertraníeat 
praeciíe integer i£quator five 360 o , patet tempus médium revolutio- 
nis diurnas folarís ad tempus itidem médium diurna; revoiutionis fíxi 
cujuslibet íideris elle ut 360 o r* 59' 8" ad 360 , five ut 81203 ad 
81000. 

Ut itaque dies íblaris media compleatur praeciíe 24 horis cujus- 

Í>iam horologii, motu aequabiíi progredientis, revolutio cujuslibet riel- 
as fíxse compleri debet horis 23 56' 4" ejusdem horologii 5 adeoque 
diurna fixorum fiderum acceleratio , five praeceffío reditus ad Meri- 
dianum , vel ad quemlibet horarium , conftanter eñe debet o h 3' 56" 
ejusdem horologii. Facile igitur hujusmodi horologium aptari poteít. 
tempori medio: facile quoque poteíl examinan, an reófee aptatum fue- 
rit , prsefertím fi adfint tubi fíxi , díoptris inítructi , ad fidera culmi- 
nantia & diurnis etiam horis conspicua direóti , quorum aliquot íiipra 
recenluimus. 

Diebus autem tere fingulis diurna pcriodus hujusmodi horologii, 
tempori medio aptati, diíFere aliquot íecundis horariis per exceíTum, vel 
per defe&um ab horis 24 diei naturalis. Haecque difcrepantia fucceífí- 
vis incrementis vel decrementis augeri debet ac minui , ut íupra innui- 
mus , & hic repetere juvat , ne imputetur automati vitio neceííaria re- 
tardatio vel acceleratio hora? duodécima?. 

Si etenim hujusmodi horologium die prima Novembris (quan- 
do nempe Sol quam maxime-retardat) incitetur ad motum , ut cum 
Solé conveniat, íequenti meridie tantillum diícrepabit; quia SoI jam rur- 
íus accelerans , ante 24 horas temporis medii Meridianum attinget. 
Singulis aútem íequentibus diebus hora i2 fM five meridiana horologii, 
magis atque magis recedet a vero inftanti meridiei , usque dum die 11 
Febr. anni íequentis , máxima retardatio excreverit ad 31' , five ultra 
hora dimidium. Deinde Solé motum íuum denuo retardante , difíe- 
rentia temporis veri ac medii fucceffivedecreícet, & hora 1 2 ma horo- 
logii propius ac propius aecedet ad momentum meridiei $ doñee iterum 
die i ma Novembris conveniant. 

Quja vero plerumque utimur tempore vero poít meridiem vel 
poftmediam no&em , ícire oportet, quantum ab hora Solis meridiana 
differat hora 12™ horologii , tempus verúm indicantis : & hace difle- 
rentia vocari folet arquatio ipfius horologii 3 ea fiquidem dempta , vel 
addita, tempus médium convertitur in verum , vel fi opus fuerit, ve- 
rum permutatur in médium* Por. 
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Porro hxc difíerentia elici poteíl conferendo locum Solis medí- . 
um, vel mediam ejus longitudinem cum aícenfíone reda veri loci So- 
lis, fíquidem quando Ióngitudo media minor eíí aícenfíone reda , fíib- 
trahi debet aquatio : quando autem longitudo Solis media excedit ejus 
aíceníionem redam , asquatio fit additiva. 

Ut vero hujusmodi ííipputationum moleítia evitetur , adíünt ta- 
bulae, quzeíitam temporis «quationem exhibentes j & quidem duplici 
forma digeftae. In prioribus enim , die prima Novembris, fupponitur 
coníeníus temporis medii cum vero ¿ hincque habetur íequatio , pri- 
mum creícens, deinde decreícensj fémper autem fubtradiva. 

In tabulis poíterioribus, tempus médium ponitur quater in anho 
concors tempori vero: nimirum die 15" Aprilis, 16" Junii, 3i ma Au- 
guíti & 23 ü * Decembris, quoniam in hiscé quatuor epochis vel in 
earum vicinia, hora duodécima horologii, tempori medio aptatí,com-- 
pletur in ipíb meridie. Reliquis anni diebus tempus médium , alterna- 
tim vel praxedit vel fequitur verum ; ita quidem, ut in meridie aberree 
infra quadrantem horae, quando máxime accelerat : & parum ultra 16 
minuta prima, quando máxime retardat ; quamquam omnis haec in- 
sequalitas ad tempus verum pertineat, ,ob celeriorem vel tardiorem re- 
ditum Solis ad Meridianum. 

Ad hodiernum perfedionis gradum nondum pervenerat horo- 
logium temporis medii, quando infignesAftronomi& induftrii Artífices 
cogitare cceperunt de horologio temporis veri componendo , quod ap- 
parentem Solis motum profequi poííét,- adeoque verum tempus, aut 
médium fimul& verum ofenderé. Iliuftris D ta * duFay.Parifieníis fei- 
entiarum Academia: íbeius , varia receníet hujusmodi tentamina, quas 
laudari approbarique meruerunt. (*) Ipía vero nimia, & nimis compli- 
cata motuum compoíltio expedatum exitum nondum permificj ñeque 
aecuratior alia , facilior , aptiorque temporis menfura íperari poteft, 
quam per fimplex hodiernum Oícillatorium ¿ íi tamen contenti eñe vo- 
lumus immediata menfura temporis medii. Huic itaque Horologio ac- 
quieícere coníiiltum fuit : atque fi cuipiam libet in eodem Autornato 
tempus médium cum vero conferre , addi íblet in lamina frontiípicii 
curva Hirtana, (**) nunc ad fáciliorem & ampliorem ulum redada. 

Nimirum annulari mobili limbo , qui fixum minutorum circu- 
lum concentrice cingit, inículpti íunt menfiumdíes : & Iaminíe fron. 
tíípicii adhaerent dúo Índices fixi. Ad horum alterutrum fi adducatui* 
dies propoíita, índex ipíe minutorum oflendit accelerationem vel re* 
tardationem temporis medii, ut in íequenti deícriptione patebit. 

Ce c ScboUum 

(*; Memoíres de PAcad. Royale des feienecs année 1735. in 4to. pag. 67. feqq. 
■ (**) Ibid. pag, 72. 
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Scbolmm* 

jf^Els., Princeps Carolus deArenberg 9 
}¡f nunc magnus Hannonia Batilu 
vius &Flandric& legiomsTribunus, 
an. 1736 dum bic degeret & in Ma- 
theji prqficeret , líber aliter hoc aqua~ 
tionis horologium Pari/iis admeum 
ufumin OfficinaFaucbeuerianacom- 
mitti^ejmque capfam metallico injlm* 
Bu y & opere vermicular fplendide 
ornaré voluit* 

Lens ejw A librarum^ofcittatio- 
nem integram peragit prope adjemip, 
Pondus appenfum librarum 9 attottu 
tur ope trochleoU, ferréis aculéis afpe- 
rcepofl Jingulmdierum decades. Au- 
tómata adefi elaterium ad pul/andas 
boros : reliquas internas partes attin- 
gere nibil referí, fidmagk expedí t ad 
titulum aquationis tmnjire, 

§ 1. 

'Mobilis annularis limbus^ in 

quo tempork aquatio indicatur* 

Fron- f^Irca fíxum frontifpicii annula- 
tispicü. rem limbum A B D E(inquo 
tres índices C F, CA, CGoflen- 
dunt horam , minutum & íecun- 
dum temporis medii) volubilis eft 
in eodem plano contiguus alter ex- 
ternus annulus A I LD, innixus 
■ circulan laminas IHL, cuiadhae- 
rere cogitur a limbo interni annuli, 
ad id excavato. 

Mobilis hic Iirnbus plusquatn 
dimidiam partem íui ambitus den- 
ticulatam habet , ut ad gyrum im- 
pelli qüeat a dentibus occultac rotu- 
laeíubH,normaíis ad laminam fron^ 
tiípicii, ibí excifom pro tranfitu eo- 
rundem dentiüm. 
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Axis hüjus rotula?, ipfí cohíblidatus , detinetur a duobus fíxis 
brachiolis, 8c in ipfis volvitur, quando clavis , axi. íimulque rotas in- 
t trufa, manu gyratur. 

In hac gyratione clavus cylindricus p occultus, annulo mobili 
normalis , & ad pofticam ejus faciem adftrictus , percurrit crenam ín t ¡sp7cií. 
circulari lamina excifam graduum 180. & ultra. Dum clavus p de-. 
ícendit usque ad axem rotulas íub H, vel ad alterum erenae terminum 
oppofitum, limitatur utrinque circumvolutio limbi mobilis. 

Ipfi circulari laminas I H L, in poítica ejus íacie adftricti funt 
dúo índices I K, LM , dire&i ad centrum C, & parum difluí a pla- 
no limbi annuláris A 1 L E. 

§.11. 

Margines hujus mobilis annuláris limbi. 

EX hac ejus delineatione patet dividí a concentricis arcubus in quin- 
qué ípatia five margines , plerosque incompletos, 
ín primo margine, qui fixo alteri limbo proximus eft , ículpta 
funt finguia minuta prima horaria temporis veri íed minoribus notis, 
quam alia contigua temporis medíi, ut facilius diílingui queant. 

Quando haec minuta prima utriusque limbi, pofitione conveniunt: 
quando nempe numerus 60', ad quem praxípue refpicitur, prxci- 
íe imminet fixo alteri 6o'» tempus verum Se médium coincidunt. 
Si numerus 60 limbi mobilis evagatur ad dexteram horologii, tempus 
médium retardat 3 fí vero ad fíniflram , prout iconiímus exhibet, mé- 
dium tempus. accelerat reípe£tu diurna íblaris periodi, 

In íequentibus, fecundo & poftremo margine inciía íunt nomina 
menfium, aliqui ordine directo , aliqui retrogrado prout . numero- 
rum difthbutip exigebat. 

Supernus índex I K pertinet ad meníes Martii, Aprilis, Maji , 
Juna & Julii j alter infímus index L M fpe&at ad reliquos meníes 
Augufti, Septembris, Oótobris, Novembris, Decembrisjanuarii (k 
Februarii. 

§« III. 

PiJlributio { dierum infmgulis menfibus*. 

EX arbitraria, quantum res patitur , pofitione fixorum indícum IK, 
LM, & ex datis in Ephemeride variationibus diurni motus 
Solis , elicitur in fingulis menilbus díílributio dierum , qui re&e ai 
liipernum, velinfimumindicem, pro utad aiterutrum ípeófcant, ad- 
duci poffínt. 

I o Namque quando limbus mobilis ita fiftitur , ut ejus punclsuin 
60' five meridiei veri , : prascife immineat horas XII. completa? five 
60' horologii, comparent ííib iisdem fíxis indicibus quatuor Epochaa 
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temporum sequalium j nimirum fub índice íuperno I K,diesi4 Apri- 
lis, & 16 Junii 5 fub índice autem ínfimo L M, dies 30 Augufti, & 23 
Decembris; ut in Ephemeride v. gr. an. I724.(*)aífignantur. Datis 
itaque hisce locis, numeri dierum & nomina menfium in eorum mar- 
gínibus notari poterant. 

2 o In eadem Ephemeride meridies verus die 1 Martii ponitur o h 
12' 47" temporis medii. Quare illuc volvendo punéhim 60' limbi * 
mobilis, index fíxus I K oftendit locum diei 1. Martii: ad finiftram 
diei 14 Aprilis. Pergit autem a die 1 Martii usque ad 9 Maji accele- 
ratio Solis j adeoque in Ephemeride retardatio temporis medii , nempe 
usque dum meridies verus contingat n h 56', a. m. Ad hunc itaque fi- 
tum adducendo pundfcum 60', habetur íiib eodem Índice I K dies 9 
Maji: & eo usque direófcus ordo numerorum pro diebus Martii, A- 
prilis & Maji. A die 9. Maji ad 19 ejusdem, perexiguae fiunt varia- 
tiones. . Hi dúo itaque dies & intermedii » fere coincidunt in eodem 
radio , dies autem 19 poni debuit in margine fubje&o, qui menfibus 
Junii ¿c Julii communis eft. 

3 0 Poft diem 19 Maji tempus médium ruríüs accelerac usque ad 
27 mim Julii, nempe usque dum meridies verus contigat o h 5' 50" p. m. 
Itaque íi ad hunc fitum adducitur pundtum 60', íiibefle debet indíci 
I K ipía dies 27 ma Julii: & ex revolutione limbi mobilis ad partem op- 
pofitam, five dextroríum, liquet números menfium & dierum in hoc 
fecundo margine fculpi debuifle ordine retrogrado, five a dextera fini- 
ftram veríus. 

4 0 Poft 27 Julii tempus médium retardare incipit 5 ideoque lim- 
bus mobilis ad partem oppofitam convertí debet, ut pun&üm 60' íuc- 
ceífive appropinquet ad horam XII. horologii $ & poftquam illam at- 
tigerit die 31 Augufti, ut in anteceflum innuimus, ab ipía evagetur ad 
finiftram usque ad finem Oclobris. Porro a die 27 Julii usque ad ini- 
tium Augufti diurnas variationes exiguas, utpote fimul 8",nihil fere 
alterant $ itaque manente die 27 Julii íub índice I K, íub ínfimo alio 
L M(adquem traníeundum fuit) apparere debuit dies 1 Augufti, & 
retrogradus eííe ordo numerorum pro diebus hujus menfis, duorumque 
lequentium; quoniameo usque progreditur horologii receíííis a vero 
meridie. 

Ab initio Novembris usque ad n mam Februarii , tempus médium 
accélerat $ proinde fingulis diebus gyrandus eft limbus ad oppofitam 
partem, five ad finiftram, ut punófcum 60' tendat ad horam XII, & 
ab eadem recedat poft diem 23*"™ Decembris , usque dum perveniafi 
ad 14' 50". Tune enim íub índice L M apparere debet dies 8 ¥ * Februa- 
rii , ubi fere terminatur evagatio pim&i 60' ad dexteram 4 quoniam 
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in íequenti triduo variation^ non excedunt 4 fecunda horaria. 

Dies menfium Novembrís, Decembris, Januarii usquc ad io mam 
Februarii, ordinem habent dire&um in quarto margine, nimirum 
íub diebus. prscedentium O&obris , Septembris , Augufti \ j íequentes 
vero dies ig v % 23 tia , & 28 va Februarii oecupant reliquam.partem tertii 
tnarginis, & ordine retrogrado, , quum pofl n mam ejusdem menfís nova 
lequatur.retardatio temporis medii. 

Poft fínem Februarii ceííat ufiis indicis LN. \ ideoque reditur 
adíupernumIK, fub quo tune apparet dies i ma Martii. 

Si ad numerum revolutiónum , &ad quámnam fíantpartémat- 
tenditur $ duae fiunt íüb índice íuperno I K: & in prima volvitur ad 
fíniftram ab initioMartii usque adi) 1 "" 0 & I9" am Maji pars annularislim- 
bi graduum 102; contra vero gyratur ad dexteram pars altera graduum 
63, a die i9 na Maji , usque ad fínem Julii. Sub ínfimo índice LMtres 
revolutiones contingunt : in prima tranftunt ad dexteram gradus 132 
a die i ma Augufli usque ad fínem Oclobrís > in fecunda, gradus 189 ad 
finiftram, ab initio Novembrís usque ad ii ffiam Februarii 5 in tertia de,, 
mum gradus 15 ad dexteram, usque ad fínem ejusdem menfís. 

Hadfcenus recenfíti funt dies , quibus addu&is ad alterutrum fí- 
xorum indicum, vel nulla contingitevagatio punéfci 6o', five meridiei 
veri , ab hora XII horologii temporis medii., vel utrinque limitantur 
evagationes , quae alternatim progrediuntur • ad dexteram, & ad fíni- 
ftram. Reíiquos dies menfium, non íingulos ( ne oríretur confufío) 
íed iritermediis aliquot omifliSj ut figura oftendit, Artifex íuis quos- 
que locis appoíuit, eb, ut opinor, modo, quo íupra ufi íumus , eo- 
dem nempe, quem celeberrimus Fayus Machinulae a íe inventar appli- 
cuit. (a) ín ea quidem , ex duobus fbliis chartae, denfíoris ad hujus 
sequationís indaginem facile parabili, íiibjectus circulus, amplior, ut 
limbum íüum exerat, in partes 60 divifus repneíentat minuta horaria 
temporis veri ; aiter autenij íuper ampliore illó volubilis, continet in 
extremo fuo limbo 60 minuta temporis medii. Qui Fuperell: interior 
margo , aílignatur dierum numeris , & nominibus menfium : alia ta- 
men ordinatione, ut in ejus figura conípicitur. Sed eadem efl: in ejus 
mobili circulo, quae.irt nofíro Faucheriano annulari limbo applicatio 
evagationis, quae deíumiturex Ephemeridum tabulis, eademque ratio 
ducendi lineas dierum íub utroque índice fíxo ,. ut ibidem ex eleganti 
Machinulae deícriptione coliigitur. Denique quo ad uíum , quando 
dies propofita fiflitur ad congruum indícem fíxum, nihil intereft ubi- 
nam appareat aequatio , in limbo ne interno , an in externo. Com- 
modius tamen apparetin frontispicio ipfius horologii, quam in íepa- 
•rata Machinula , ut Au&or ipíe fatetur , eam in íubfidium proponens, 
ut absqueíumptibushaberipoííehanc temporis aequationemoflenderet. 
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ln qua referuntur quam plurium ñderum tran* 

Jitus per Meridianum Viennenjcm^ ohjervatí 

Die iT vi4 r % íÉ ^ Decembris Jm¿ 1741. 

■ - - ! ; Lj — : — j .:; 

Accedunt in tabulas dígeflá iniérvaíla temporis b orum , 
afartimqút ytmfijituum. 

USum< ha&enus deícripti Obfervatorii domcftici ? ; & Apparatus orga- 
nici - ípecimine aliqiK); indÍGaturus , diu optaveram Triduum ob- 
fervationum compIere ? poHe, ad;e^eíiiplum iliuflris Roemeki. (a) Efi 
quam^tf am tempeftas advería í velHnfbbilis * thoe propofitum ad plu^ 
res annos difíerre coegerit, favit demum circa.-.finem anni (ty^M ex* 
pe&ata íerenitas, & conftitutio aeris,- fere tranquilla. Favit quoque 
proximitas hiemalis Solftitii 5 quoniam in noáibus longiíHmis culmi- 
nant nobis aflra quam.plúrimaÍ7.^íCoiifl:ellatÍ£)Ties pulcherrimae , qua- 
rum boreales aliquae, ut Uría májor, Cafliopea , Períeus , aliaeque 
bis in meridiano eonlpieiuntur ,; ; mane nimirum ac veípere, intéb 
hotizontem & polum , ■' -vel " mterBffelum ac verticem. Favit etiam 
qüodammodo publica temporum calamitas. ? Quum ením contiguas, 
aliquot provincias invafiilent potentiífimi hofíes , jamqúe imminens 
videretur hujus Urbis obíidio, ceñaverant Scapüd Ephoebos áulicos, & 
in. Academia nobilium Auftrix, & in domeftica inftitutiones Mathe- 
fcosj adeoque totus huic exercitationi Uránicas vacare poteram. Nul- 
la quidem in hoc triduo contigit -Éelipíis Solis , aut Lunae¿ qualem 
Roemerus habuit infuo j íed non defuerunt duaé immerjiones primi 
íatellitum Jo vis. 

Ad hanc Obíervationum íeriem peragendam, Speculae,:praeferri 
merüit-ObferVatorium inferius, contiguum flquidem, & áíceníí] non 
indigens , nifí pro- íublimiore acceffii: ad inítrumenta muralia. c Et pro- 
feóto in hiemalibus hisce ftationibus Iongioris moras , reípiciendum 
erat ad benefícium :forriacis$ quae tamen fatis remota efl a Cubis tele-' 
ícopicis,ut nec calidus vapor ad lentes objectivas aícendere,, ñeque fu- 
mus caminí a vento impulíus, turbare queat ípecierum ingréííum. 

Maximam hujus laboris partem in me íuíceperam j relíquas di- 
írribueram domeflicis meis, quos ad nutum praeíentes.habebám. Ho- 
rum dúo, utpote iámanueníes,. praxim obíervandi didicerant , & 'fi-! 
dera noverant, íaltem prsecipua , & loca , ordiriemque trahíituum. 
Dúo alii erant idonei numerandis alta voce oícillationibus penduli, no- 
tandisque minutis lecundis, quae ab horologüs iridicabantur in obíer- 
vatis tranfituum momentis.' Hsec aliaque ruditer, utfieri lolet, ac 
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tumultuarie notata in appenía lamina lapídea una cum inventis altitudi- 
num gradibus, ipíe revidebam , priusquam obfervationum catalogo 

iníererem. ; y^Q • W¡¿$& TO^^tS^X Wfa r 

Pratter dúo ííifcitatoria, quae aderant, aliquis e famulis invigila- 
bat excitandis, convocandisqueObíervatofibus, qui per intervalla bre- 
vi fomno indulgere potuerant;. Ñeque tamen ómnibus fimul manere 
licebat, íed aliqui fiebant excuríus ad SpecuJam , vel ut captarentur 
altitudines correípondentes., vel ob immeríiones Joviaiium , vel in 
tranfitibus planetarum, fíderumque primae magnitudinis , utobíerva- 
tiones, atque horologia conferrí poflent. 

Dúo Londinenfia ( Grahamiana ) medio, Solis motui ¿¡; ut íemper 
ene íblent, aptata , in hoc triduo. ¿ íiquidem' hiemalij ambo accele- 
rabant, & quidem prima & fecunda: die!o¿^leeundis, poftrema veroíe* 
cundís 10 , quemadmodum inriotéíeebat in tranfitibus lucidx Lyrae, 
Gaprse, Sirii, -feArcfeuri, per tubos fíxos. Malui tamen ;híec tém- 
pora corrígete , quam péndula prótrahére I ne motuum turbaretur 
sequalitas. L.audiíbon nicr^inoup i Hsiftfo 

Altera confueta redudtio temporis medii ad verum, locum habe- 
ret ÍGÍumodo pro planetis^ proque jovialibüs : & ex datis brevi calculo 
elici poteít* . Pro tranfitibus autem,inerrantium fíderum , \iuperflua 
foret & inutilis ? * quippe noceret- difíerentiis aícenfíonalibUs , quas me* 
tiuntur Aftronomi per gradus ¿Equatoris » vel per horaria intervalla 
temporis medíi. 

Verticalis df^e&io Culminatorii, fíve inftrumenti a culminado- 
nibus(Galli vocant fc(?$rume?irclesPqffages) confírmala fuit in prima 
noóte Tridui per altitudines correípondentes « Capra;,ante ac poft;eju£ 
culminationem. Simili examine per Solem, tam ante, quam poft 
meridiemdiei 2 áa Tridui, &perSitium 2^ a nocíe poftTriduum, inno* 
tuit eandem dioptram teleícopicam parum deviare a Meridiano j ííqui- 
dem ab eo declinabat minus quam 2" orientem verfus. ú Eademque 
debuerat eííe deviationis menfura, occidentem veríus in boreali plaga. 
Declinabat autem 7", ut patuit ex habito examine per ftellam n ííve 
ultimam caudae Uríae majoris. Páullo major haec declinado prodi- 
bat, conferendo reditus ejusdem fideris ad Meridianum ínfraPolura j 
íi tamen exigi poterat* praeíertim hiemali tempore, integra oícillatio- 
num. Penduü sequalitas, & in numero & in meníura. Quia vero has 
minuícube aberrationes fub Polo, & in vicihia horizontis, vix íenfi- 
biliter turbare valent aícenfiones re¿tas, quae íupra Polum , ílve in 
culminationibus defumi íblent, malui ea pauca fecunda negligere ,quam 
per inutilem corredtíonem , minimis immorari. 

Hoc qualecunque vitium Gulminatorio remaniera^ poít tántil- 
lum variatas hinc inde Axeos rotationis, & Dioptrae teleícppicas poÉh 
tiones, quibus frute me iatigaveram in obíervationibus íleílae poláris, 
& V. ca feu s in cauda Uríse majoris , : ut aequales prodirent difíerentia 
afcenfionales in contiguis tranfitibus utriusqué fideris, & íupra '& infra 
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Polum. Quamvis enim con» 
tingat innrumentum exa- 
lte conflrui, &rec"lecon- 
ftitui : lubricus & ambiguus 
eft traníitus Aellas polaris, 
ob lentifíímum ejus mo- 
tum , & longiusculam ad- 
hseíionem filo dioptrico. 

Locus autem hic oppor- 
tune íibi vindicat recenfio- 
nem appendicis,utriqueCul- 
minatorio noftro adjectas 
poil Obíervationes Tridui, 
& poftquam SeólioII 
in qua utrumque deferibi- 
tur , imprefía fuerat. Uíu 
fiquidem adverteram , ad 
evidentioremTuborum re- 
¿fcificationem : ut nempe 
Dioptrae teleícopicae con* 
ñituerentur normales ad A- 
xem rotationis,tutiusquid- 
piam defiderari, quam con- 
fenfum Dioptrarum íimpli-— 
ciumjhasque porro noníatis| 0 | 
idóneas ad hujusmodi .ílib-í 
fidium inveneram,quiaípe- 
cierum anguflus aditus, vi 
fionis claritatem imminuitj 
amplior autem, dire&ionis 
aberratione admittit.Quare 
frequentius inquirere tene- 
bar in fidérum tranfítus,an 
sequidiftarent ab obíervatis 
momentos altitudinum ae- 
qualium, ante ac poft eos- 
demtranfítus. Horumqui- 
dem fi píures habentur, ad 
examen adducji , üque in 
variis & valde diííantibus 
Meridiani gradibus, judica- 
ri poteft de ángulo , r re<5fco 
ne an obliquo, & Tubo- 
rum cum Axe rotationis & 
ejusdem Axis cum Meri* 
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diano. Verum haec omnia fimul una eademque noéfee raro admo» 
dum aííequi ¡icet , & nunquam absque moleftia , pene incredibili. 
Coníultius itaque videbatur haec dúo examina dirimí , eorumque prí- 
mum terreitribus objeffcis, alterum coeleftibus aliigarij ut reéfcificatio 
progrederetur per números gradusque íuos, 

ProindeTubum re&ificationis teleícopícum, qui facilíime appo- 
ni & amoved queat, aptavi plano dioptrieo HEFG, quod per fila 
utriusque Tubi fixi AB & CD dudium concipitur: & rectum efíe ad 
horizontalem rotationis Axem demonftrant dúo perpendicula, utrin. 
quedemifla, fí conftanter congruant plano ipfi, etiam inveríb > ni- 
mirum & quando Tubus AB dirigitur ad Zenith , ut praecedens ico- 
nifmus cílendit, & quando ad verticem convertitur Tubus alter CD. 

In pofteriore iconifmo apparet inftrumentum horizontaliter di- 
reclium, Tubo ejus fixo A B ad Boream, altero C D ad auftrum conver- 
íb. Apparet quoque inítrumento appofitus Tubus reBificationis , in- 
cluíus atque adferruminatus annulis y, quorum utrique normaliter 
coníblidati íunt dúo coni truncad Q & R , nec non T & S ,in dire&um 
oppofíti, aequales & bini , circa eundem axem tornad $ ut pro iibitu 
iníerantur loculamentis Q & T , ad eorum congruentiam perfbratis. 
Dúo haec loculamenta, gnomonum inflar inflexa,laminis EF, &GH 
fie adftri£ta íunt , ut axes foraminum aequidiftent ab ipfis íaminis , & 
praeciíe fint in plano dioptrieo , perfila dioptrárum duóto, utíupra 
innuimus, ipíasque laminas bifecante. 

In utraque igitur hujus Tubi poíitione , nimirum & quando 
coni Q¿ T loculamentis infiftunt, & literas y, annulis infeulptae, fi- 
tum habent reófcum, & orientalem : vel quando ab iisdem loculamen- 
tis fulciuntur coni R, S, prioribus Qj T oppoíiti , & literas y , l* íi- 
tum inveríum habent, atque occidentalem , liquet conorum axesíbre 
in plano EFGH; adeoque adpropoíitum hüjus tubi ufum , nonaliud 
requiri, niíi ut ejus dioptra teleícopica conftituatur in plano per ipfbs 
axes. 

Ad id porro cavus efl uterque conus Q¿ & R$ perqué centra 
bafium oppofitarum, protenfum filum dioptricum QJR , in communi 
lentiumfoco intraTubum conípicitur, &locum oceupat communis 
axeos conorum. Cylindricum autem lentis objectivae loculamentum, 
excentricum efl; adhaerenti fiíxUlae, Tubo immerise , qua circumvoluta, 
centrum lentis adducitur ad planum per axes conorum. Id facilíime 
obtinebamcollimando ad angulumremotí pariétis,veifeneftrae,aut teéti 
&c. in boreali Suburbio , Tubo illue in reéta poíitione, deinde in in- 
vería directo. Siquae ut plerumque contingit , poft inverfionerrui 
prodibat aberratio, íbeius volvendo fiftulam lentis objectivae, promo- 
vebat ejus centrum ad Orientem vel Occidentem, dimidio ángulo ab- 
errationis, utfieri íblet$ doñee ruríiis colhmando ad objeclum, re- 
fpondens plano dioptrieo , imago ejusdem appareret iri filo Tubi, ante 
ac poft ejus inverfionem. Sed jam ad Triduum. 
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Die 13, Decembris Anno 1741. Coelo fereno. 
'Tratifitus Solis per Meridianum* 
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7 


5 


47 


Polaris a. 2 
Cox. Caíliope© 7 3 
V. Urfe major* ¿ 2 
Cíng, Andrómeda 0 2 






7 


16 


41 


50 
78 


17 
55 


.30 
30 


7 


16 


35 


7. 


30 


38 


76 


1 


45 




*5 


37 




7 


3° 


30 


Cafliopeae J 3 J 






1 






i 7 


44 


22 


¡79 


19 


30I 7 


44 


20 



m 

I 



H 



VII. Urfe maj. if 2 

Arieds 7 4 

Pes Androm. 7 2 

Luc. Arietis a. 2 



8 14 

8 23 
8 27 



44 
12 

58 



59 48' 30 
82 51 15 
64 i 13 



12 



36 



8 53 3° 



8 ia 12 



8 27 42 



Ceti Mandíb. a 2j 9 23 49 
Caput Medufe /3 2¡ 9 20 26 
I. Urfe min. /3 2! 



44 5i 
81 43 



9 18 30 



33 26 



Eee 2 



Nomin a 



I 



m 



" 2¡k 



I9Ó 



Die 13. Decembris Armo 1741. 



o § 

! Nomina Stellarum. 



Quadr, Aiiítr. Alt, viía A 



Gr, 



, í 



Quad. fixo B. t Altít.Bor 
H. i t'\Gu t tf 



Lucida Perlei * 21 9 40 
Qrfe mín. 7 3» 
In latere Perfei §■ 31 



5* 



90 41 45 
88 43 0 



9 40 46 |8i 18 o 
9 56 10 130 58 30 
9 59 33 I91 16 30 



i 

i 
i 

9 59 26 13? 



Culmínitor, 
H. ' " 



Plejad. lucida a 3 lio 7 12 
ALDEBARAN ' a i|io 55 58 



I65 4 q 

I57 4? o| 



ro 55 41 



CAPRA in tubo fixo 
fi 3° 33 

fa nh 31 39 
f 3 3 g__45 
$1 Pes Orion. RlGEL /3 1 
In cornu y @ 2 
Hum. Orion, 7 2 
Orionis pía 

Bahhei < 2 e 2 

Í3<?3 

, Hum. Aurig. ¡3 2 



11 3° 44 

33 43 



87 29 



11 



30 
32 
33 



4 I 



92 30 30 



11 29 
32 
35 



o 

9 
17 



11 

11 
11 
11 



36 53 

44 38 

45 54 
53 «9 



33 17 o 

70 8 45 

47 53 o 

41 17 o 



m 



j HUM. LUC.Oricm. * 1)12 15 45 
In manu Aurig. 0 3)12 16 40 



II 


57 


45 1 


40 


24 


45 




1 


12 


2 


22 




42 


0 




1 


12 


15 


3- 


86 


40 


0 







i» 



149 7 4°! 
[78 58 5l 



fe 
fe 

7 57í?É 
US 



SIR1US a 1 
In tubo fixo 
fa 13 7 58 
f3 8 54 



13 



8 19 

9 23 



25 25 15 



Caftor a 2 
PROCYON & 1 
Pollux 0 2 



13 53 

14 I 
14 4 



28 
13 
54 



74 13 55 

47 39 30 
70 24 55 



! 



fe 

i 

i* 
I 

J ? 36 43^ 

39 Q jgft 
16 10 *ij§ 

52» 
7 » 
fe 
i* 

i 



JUPITER % fi 

f2 

f3 



i? 35 54 

36 59 

38 4 



59 22 30 
diam 44 



Limb. füp. 



SATURNUS h fi 

f2 

" f3 

In eolio León. 



16 12 

13 
14 
16 40 



2 
6 
10 

o 



57 a 55 
•62 5Í 15 



Limb. íiip. 



\ 



10 
12 
i? 



i f 03 
Urfe majorís II { a 2 
III [ y 2 



I17 
17 



19 41 80 27 30 
21 10 I75 4 45 
18 13 30 j83 4 3° 



17 19 33 

I? 31 3 



Urfffl maj. IV J 2 
Polaris a 2 
Urfce maj. V 1 2¡ 



18 35 54 

19 15 50 



79 44 30 
46 8 30 

80 50 30 



18 35 50 
fubPoIo. 

19 15 48 £» 



SPICA VIRGIN a i 
[VII n 2 



Urfs majoris 



19 44 58 



32 o 10 



ARCTURUS a 1 

20h 36 28 f2 

37 15 f 3 



20 36 1 | 

37 7 16a 19 3*0 

38 13 I 



19 46 37 |8i 55 3°¡i9 4^ 37®? 

20 1 0 21 ¡87 36 10 1 g} 

|20 34 37 

36 48 r 

39 8 jf 



jlütotf noftefurmbantur ahimdines correjpondentes Jtderis AUK, CAPELLM^ 



Dec. d. 13 



8 



s 
3 
5 
7 
9 



w 
33 
35 
43 
46 

49 



11 54 

x í 59 
16 2 



54 40 

55 o 
55 30 

55 40 

56 o 
56 20 

56 40 

57 o 



15 a 44 

15 o 41 

58 35 

56 32 

54 38 

52 23 

50 18 

14 48 14 



Hinc tranfitns. 

ufa 3a' %% 

33 8 

32 %k 

33 8 

32 8£ 

33 %\ 

32 8é 

33 8* 



m 

ai- 
¡ 




Sumehantur quoque Solis altitudincs correfpondentes. 



m 

i 

Ü Temp 

1 
I 

$ 
«I 



Die %h Decembris Anno 1741, Coelo fereno. 
Eadem noSfe ohfernjabatur immerfio I ml SatelMiis % Jovis* 

ig* 1 9 ir tubo pedum 17 Temp. vero, 
, & 18 9 so alio tubo ped. 18 



Dccembris die 12. 

h 

med. 21 



4 J 4 

5 49 
7 35 

9 l 

10 36 

12 11 

*3 45 

•15 3a 



8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 



Altít. Solis. 

' / ti 
o 

o 
o 
o 
o 



5° 
o 

10 

20 

30 



40 
50 

o 



o 

o 
o 



Die 14. 



9 

54 34 

53 o 

5* *3 

49 47 

48 12 

h 46 39 

2 44 531 



Meridies incorr 
r 

o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 



i 

i 

% 
i 



Anno 1741. die 14. Decembris Coelo fereno Sí claro, Barom. 
Tratifitus Solis per Meridianum* 



Meridiana Filarí. 

ilf. 23 59 
Éxit. o 1 



jQuadn fixoAuftr 

0)23 59 24 
33i o 1 46 



Alíir. vita» 

18 50 o 
18 17 3° 



Tempore folari medio 



Limb. fup. 
Limb. in£ 



Meridies o o 16^ 
Macula 
Alia 
Plures 

ad 



mora 


2 


22 


diam 32 


3o 




0 


10 


13 37 


10 


0 


0 


21 


18 3* 


0 


0 


* 0 


36 




0 


0 


0 


5* 


i3 29 


30 



Tranjitus injtgnmm aliquot Siderum & Phnetarum. 

Quadr. fixo A. 
Temp. med- 



P 

Nomina Stellarum. 



i 
a 



LYRAfioh 59/ 26"* i 
tubo f2I o / 26 /íf 
fixo i' 25 



H. 



Alt. vifi A.l Quadr. fixo B. 

| Temp. med. 
Gr. ; „|H 



o 
1 



59 
o 

1 



16 

35 
54 



,8o 20 oí 
I I 



AQUILAS ¿2 il 2 10 24 J 50 o o| 
Cygni caud* & 2¡ 3 4 37 Í86 9 10 



fi 

VENUS f2 

h 



9 38 [Limb. fup. 
, 10 44 ¡21 5 
11 5° ¡ 



OsPegafi i 3 j 4 3 25 
Aquarii a 2¡ 4 24 25 
Lacerta* a 4! 4 52 19 



50 29 30 
40" 14 o 



IncofloPegafi <f3Í5 o 21 ¡51 17 o! 
In geno Pegafí n 3 5 2 42 170 40 o] 
Inpea. Pegafi A 4I 5 5 ¡64 o o 



Sequens f* 4Í 5 
FOMAHAN m i¡ 5 
L Urfe maj. 0 z\ 



9 24 1 65 I 30 

2 |lQ 53 O 



ta; 



Ih Urfae maj, 2[ 
Sehac Pegafi jS 2¡ 5 63 
Markab Pegafí * 2¡ 5 23 



68 28 25| 
38 Í55 3 6 451 



fi LUNM^ 
fz Limbos occid* 

% 



27 

28 



13 

*9 



"'"•[ín?e,í fa 



«9 2 3 
29 1 
a 9 50 



i28 50 o 
28 20 35 



i 

||j Nomina Stellarum 



Die 14. Decemb. Anno 1741, Ccelo Sereno. Barom. ^ 6 
y* mnjiius injtgnium aliquot Sidemm & Plaitetarwn* 

1 Temp, med. 



AItit.vifa.A,[Quadr. fixo BorJAltit viía.B. 
í Terap. mal 



Culmlnator' 
Temp, med« 




ÍÍI, Uríae maj. 
Cap, Androm, 
m In fede Galopeas 

Algcnib Pcgafi 7 2 
933 IV. Urfe majorís <T2 
Androm, ¿ 2 



In Pea Cafliop. á |l 



Ccti cauda /3 2J 7 
Polaris ít 2¡ 
Cox. Cafliopeae -y 3 1 



12 



22 24 45 i 



t fuprapohim, ¡50 17 30 
I 7 4? ¡78 , 55 . 3o 



V, Urfse major, f 2J 
I Sub cing. Androm. 0 2] 7 26 4 o 
I Sinift. geniíCaflíop, «f 3( 



fob polo, 
76 1 55 



7 14 8 ¡15 3 6 3° 
1 

7 40 26 {79 19 30 



VI- Urfae majoris { 2 
Dext genuCaíIiop. s 3 
Vi- Uríae maj, n % 



\ 



7 

8 

8 



44 

7 

8 



57 
20 
40 



Auric. Arietis y 4 
@j Cornu prasc. Arietis /3 3 
Pes Androm. y 2 



8 
8 
8 



10 
11 

19 



46 

49 
21 



59 
¡61 



48 

J 9 
5i 



5 

30 
35 



Lucida Arietis a 2 
la dext. hnm. Perfei 7 3 
Ceti Mandib. a 2 



24 
19 



54 



J64 
44 



1 1 

51 so| 



9 17 9 I85 44 25 



8 
9 
9 



23 
17 
19 



Mcdufe Caput 0 2 
h Urfe minor. 02 
Lucida Perfei a 2 


9 


22 


30 


Í81 
1 

(90 


43 


°i 




9 


36 


56 


42 


1 9 22 26 
o¡ 9 36 50 


33 

S9 



26 
17 



30] 
3°l 



9 
9 
9 



22 
22 
36 



II. Urfae minoris 
In latere Pcríei 



m 9 



55 

3 



33 
15 



Í88 



43 
4 



1 9 

oj 



52 

55 



13 
27 



I30 
I9* 



58 
16 



30) 9 

3°I 9 

i 



5i 

55 



lnfinift.genu Perfei 
In poplite Perfei 
OCULUS TAURI 





IO 


8 


52 


72 


52 


25 


« 3 


10 


11 


33 


81 


1 


0 


í« 4 


lo 


26 


45 


¡89 


30 


20 


a 1 


10 


52 


2 


57 


45 


20 



10 



26 



44 



10 
10 



fa in tubo 27 44 j 
f3 fixo 2g 52 | 



26 

29 



47 

46 



I87 29 o| 



26 
28 
29 



26 
51 



48 
9 
28 



11 



25 
28 
3i 



Pes Orion. RIGEL @ i 
IncornuTauri $ 2 
% Hum.praeced.Orion. <y 2 
$3 

i 
i 



11 

IX 

11 



32 
40 

41 



57 
4i 
57 



í 33 

70 

47 



17 
8 

53 



5o i 



x, balthei 

2. balthei 

3. balthei 



J 2ÍU 49 

í 2 II 

£>1" 



53 
58 



32 
48 
25 



Huid. Aurigas £ 2¡I2 II 6 
HUM.LUCID.Orio. *i|ia 11 48 



41 
40 

_39 

186" 

149 



>7 
24 
42 



4o¡ 
ol 



40 
7 



9 
45 1 



fi 

fe 



SIRIUS i3h 3' 7"! 13 3 18 
in tubo 4 3 4 23 

fixo . y o | 5 28 



CaputCaftoris a 2 13 48 
PROCYON a 1 13 50 
Caput Poli neis jS 2 13 59 




25 26 0¡ 

I 



13 



4 

6 



32 
16 

49 



74 
47 
70 



12 

39 
24 



15 

45 
30 



JUPITER % 



15 



31 47 fi Limb.fup. 

32 51 fm 59 24 31 

33 56 f3 diara. 



30 
45 



i 



1x5 



30 
32 
34 



i 

1 



i 



6 57 22 ¡83 6 3°| 6 57 21 



7 31 58 
7 12 38 



7 13 38 
7 26 34 
7 4° 23 



14 31 30Í 7 44 26 

75 49 30 8 7 15 
8 54 of 8 8 16 



I 
I 
I 

m 

m 



8 19 14 



45 
11 

40 



19 
14 
53 



55 
28 



& 
42^ 



m 

12 

20! 



43 

o 

17 



SATURNUS h|i6 



9 
10 



4 fm l57 
9 fdiam. 



20 
21 



Limb.fup. ¡16 8 47 



• 



i 
I 
1 

m 
I 



1 



14 

51 B 



$§} Die 14. Decerabris Anno 1741. Coeío Sereno. Barom. 6, 199 m 

Tranjitus injignium aliquot Siderum & P/anetarum. 



i 



o £ 

Nomina Stellarunu g <Ej¡ 



* 2 



Quadr, fixo Anftr. 
Terap. med* 



Alt.i vífa A 
Gr 



Quad. fixo B. t Akit. Bor. 

Temp, med, | 



Culminátor, 
Temp, med. 

E ' * 



COR LEONIS * 1 
In coito Leonis 7 2 
L Urfae majoris /S 2 



16 24 30 I55 o 30 j 
16 3J 43 |6fl 55 301 

l. u? 



15 45 80 28 



16 24 19 1 

16 35 21 L 

17 17 8p^ 

17 29 50 j 

18 y um 



II. Uríie majoris a 2 
In dorfo Leonís «f 2! 17 30 11 
CaudaLeonis 0 al 18 5 3? 



63 4; 10 
57 48 3 o 



17 17 13 



75 4 30 



83 5 o¡i8 9 35¡|* 
ji8 26 16 p 

79 45 10U8 3i 55 p 



III. Urfae majoris 7 2i 

I. Corvi in roftro «418 26 36 

IV. Urfae majoris <T 3 ¡ 



20 39 o] 



[Í8 



|i8 31 



35 
59 



Polaris a 2! 
V. Uríae maj. « 2¡ 
SPÍCA VIRGIN, * 1J19 41 



Urfae majoris J 



i 

$£ 

$gj ARCT. 20h 31' 45" * 1 
M in cubo 32 33 f 2 

é 



i 



32 



19 



11 



55 



46 8 45 
80 50 30 



lub polo. 

19 " 54 
19 40 43 



J 19 43 4 3 I81 5 6 J 5U9 4 2 42jg$ 
120 6 23 ¡87 36 I5|g° 6 25 ^ 



20 32 

33 
34 



7 
12 

18 



62 19 30} 
I 



20 30 34 
33 53 
35 12 



1 

i 

® 
m 



® 

« 
i 



Die 15-. Decemb, Anno 1 741. Coel. feren. aer. tranquillo Barom. 6. 
Tranfitus Solis per Meridianum. 

Tempore folari medio 



i 
m 
m 
i 



Meridiana filan*. 
App. 



23 59 31 
o 1 58 



Quadr. fixo A. 

23 59 54 

o 2 16 



Alt. vifa. 

W%* i tf 

18 46, 50 
18 14 15 



Tempore folari medio. 



Limb. fbp, 

Limb- .inf! 



i 



Meridies 



0 0 


44i 


mora 


2 


22 


diam 32 


351 


Macula 


© 


0 


0 


23 


18 3S 


0 


alia 


0 


0 


3? 


18 28 


20 


alia 


ab 


0 


0 


49 


18 30 


0 


plures 


0 


0 


54 


Ig *7 


. 0 


ad 


0 


1 


5 







Meridies, o o 



Culminaron |§| 

fl 3 57 7 ¡S* 
o 4 I9g 



Si 



§g Nomina Stellamm. gcre 
i v "' 

i, 

4§ 



Tranfitus injignium aliquot Siderum & Planetarum. 

Quadr. fixo A. | Ale, vifa A.| Quadr. fixo B. í Alt. vifa B.| Culminátor ! 
' > |Gr« / //|H. } 



H 



IGr. 



H. 



LUC. LYR^ «i 
in tubo olJ ^6 30 f2 
fixo 57 29 fj 



Temp. med, |8o 

I 

i 



20 ;o[ 
dubiaj 
I 



Temp. med. 



iTemp- med. ^ 



4$ AQUILAS lucid, a i| 
§fi Caudae Cigni et 2\ 



2 



6 
o 



27 
4i 



159 
[86 



o 
9 



51 



i 



VENUS ^ 2 



3 11 34 jai 24 30|L¿mb. fup. 
12 38 I J 



I 3 11 11 
I 13 3° 



Qs Pegafi 


* 3l 


3 


59 


29 


)5° 


29 


45 




Aquarii huaier* 


« 3( 


4 


20 


29 


¡40 


14 


0 


■ ■ 


Lacerta 




4 


48 


23 


I90 


44 


45 


4 48 20 


in eolio Pegafí 


raí 


4 


56 


25 


I51 


17 


5| 


In ^cítii Pegafi 


» 3 


4 


58 


45 


i 7 o 


40 


©I 


In peflore Pegafi 


A 4! 


5 


2 


3 


[64 


0 


10 





I89 15 15 



4 48 22 



i 
i 
I 
i* 



i 
I 



I. Urííe majoris /3 2 

II. Urfae majoris a 2 
Sehat Pegafi 2 



5 19 



I 1 5 14 o 

I | 5 15 26 

168 28 3°l 



|i6 o oj 5 13 30! 
21 22 10 j 5 . 14 



m 



Markab Pegafi « 2¡ 5 19 41 155 37 oj 
III. Uríae majoris 7 2¡ ' ¡I I 6 7 52 

Fff2 



13 23 i 5 | 6 fy.2$m 
Nomina 



«a Nomina StelUrum» % ág 1 Temo, med. 



Subcing, Andrómeda ¿i 7 
S*n. genu Caffiop. *T 3 j 

#8 'VI- Urlae majorís ^2 
j¡|| Dextgenu CaíBop. * 3 
^ VIL Urfae majorís w 2 



zoo Die iy. Decembris Anno 1741. CoeL feren, aér. tranq. Barom. 6. 
^Tranjltus infigniurn aliquoí Siderum & Planetarum* 



o i iQ^dr-fixoAuftr 

rt pro 



Alt. vifa A 



Gr. 



Qnadr. fixo B, | Altit.Bor, j Culminator. 
Temp. raed, i (Temp. med. 

H. // jGr. ' "|H. l » 



Limb. occid, 



fi 

fin 

ü 

Cornu fin 



17 
18 

18 
19 



38 
42 

18 



34 
34 



35 
4 



10 
10 



Limb. fup, 
Limb. inf. 



1 « 



15 
17 



Cap. Atidrom. <* 2 

la fedeCaffiopeae 0 3 

Algen. Pcgafí » 2 

IV, Ur fe majorís <T 3 

Gemí Androtn. 
Pcft. Caflíopeae 
Cauda Ceti 



6 23 
6 27 



4a 

36 



69 



55 



27 
32 



6 
6 



22 



30 



3 

J 5 



80 28 15 
16 42 30 



6 
6 
6 
6 



22 

22 
27 
29 



¿3l 
a 3I 

38 af 



6 53 4 I71 13 
I 

6 58 14 |22 24 



40 1 
I 

30I 



! 6 53 24 ¡83 6 15I 
I I 



6 
6 
6 



52 

53 
57 



Polarís 
In cox. Caflíopeae 
V. Uríae major. 



et 2 
7 3 

£ 2 



I 

i 7 

I 7 



8 

10 



44 
13 



50 

78 

15 



17 
54 

36 



30 
15 
15 



7 

7 



8 
9 



22 44 Í76 1 50 1 



I 



I 7 36 29 ¡79 19 3o¡ 



22 
36 



Auric, Aríctis ^ 4 



«I 

¿a Coro, praec. Arieris /3 3 
|g Pes Andrómeda {3 2 
fe Lucida Arietis 

é 

I 

i 

1 
1 



8 6 49 



59 48 15 



7 

8 
8 



41 
3 
4 



o 
25 

45 



14 31 30 
75 49 3° 
8 53 45 



5 
24 



É 



39 
2 

43 



i 



54 
24 

51 



1 

4*1* 

36^ 

_27 



7 40 

8 4 20 

8 4 18 



I 8 
i 8 
a al 8' 



7 

15 

20 



26 
6 



Í61 
18a 

I.64 



19 

5i 
z 



a 5 
30 
o 



I 8 
I 8 



15 
19 



In dext.hum. Perfei y 3 
Ceti Mandíbula a 2 
♦Medufe caput 0 2 



9 
9 



18 



57 

34 



I 

144 

81 



5i 

43 



15 

o 



i 



Í. Urfs minoris 
Lucida Perfei 



(S 2j 
A 2¡ 9 



32 58 I90 41 



I 9 
4°í 9 



18 

32 



30 
54 



(33 26 30 



9 
9 



iS 
3» 



43 



m 
m 
m 



11 Urfae rainoris 7 3 
ln laterc Perfei eP 3 
Lucida Plejadum « 3 



9 

9 



51 

59 



30 
19 



I 

¡88 
16? 



43 
4 



9 
9 



48 
5i 



16 
30 



I3.0 
¡9* 



58 
16 



30 
30 



9 
9 



47 
Si 



In pede fin. Perfei g 3 lio 
ln fin. genu Perfei * 3(10 
In poplite Perfei pL 4 10 



4 

7 
22 



54 
35 
49 



72 
81 
89 



53 
1 

30 



45 

o 

10J 



! 



10 22 47 



i 

i 10 



10 
10 
10 



40 
41 
48* 



51 
56 
5 



Oculus bor. Taurí » s 
f& Intejrnar.&ocul.auftr. 0 5 
4§ OcuL T AURI Aldeb. «1 

*D iih 22' 40" fi as ijn 22 50 
tgCAPRA 23 47 fe I 
$gj Infixo 24 54 ^3 ) 25 50 

t¡ 

1 
i 

*9 



|S7 

i 57 
¡57 



9 
4 
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m LIBER II, 

Nota in ^Triduum* ) 
i. 

Conferencio tranfítus eorundem íiderum , etiam in tabis fixís, invenitur ac- 
celerado diurna , faepe uno alterovc fcrupulo fecundo temporis aberrans. 
Id porro , neglefíis in reduftione penduli accelerantis minutiis» defeftui for- 
tuito attentionis in numerandis , yú índicandis ofcillationibus , undulationi 
aeris & fumo lampadis, appulfum fpecíei frequenter turbantibus, aliisque cafi- 
bus, pene inevitabilibus imputandum efb 

2. Addendo tamen intervalla tranfituum, diverforum íiderum primae no- 
tse , poft lucidam Arietis usque ad ejus reditum , prodit diurna, fere integra 
fiderea périodus, 

Tranfibant enim Inter vallo, 

' h i $t . h $ » 

die 14 10 23 45 Lucida Arietis 

10 51 46 Ocolus Tauri 2 2 ¿ ; | 

11 28 12 Capra ^ ™ 
13 4 o Sirius 1 35 4o 
16 S 4 17 Regulas ¡ 2 ° 6 m 

19 40 43 Spfra Virginis $ 

20 32 53 Arfiimis ^ 
die 15 8 19 48 Lucida Arietis 11 ^ H 

23 56 3 

Lyra non apparuit in Culminatorio ; 
Fomahan femel tantum obfervabatur ; 
Adeoque in hoc examine omittebantur* 

3. Nec erat, unde omnia feliciter confpiratura confiderem ; ñeque cuf 
alios expectarem hujus Tridui fníétós \ nifi domeílicos. Horum vero preci- 
puos futurus efle videbatur index ídoneus, ad líbitum fucceffive ampliandus,& 
non parum utilis ad praenuncíanda témpora horum, aliorumque traníítuum. 

Quum enim in meníium initiis paran foleat tabella pro quotidianis culmi- 
nationibus aliquorum fiderum, vel ea brevi calculo elici queat ex amina Parí- 
fienfi Ephemeride Afíronomica, (a) liquet, ex notis aut obfervatis, pro ut res 
tulerit hifce tranfitibus, facile innotefcere fequentes alios: fi nempe intervalla 
eorundem addantur tempori tranfítus prsecedentis. 

4. Hinc orta eft fequens intervaUorum Tabula, digeíla in 8. feries , quae 
incipiunt, & terminantur hoc ordine. 

h , 

h a tranfitu Lucidae Arietis as que ad Capra m , intervallo - - 3 5 
> II; a tranfitu CAPR^E ad SIRIUM , intervallo - - 1 56 

III. a tranfitu SIRlt ad REGULUM, intervallo - - 3 20 

IV. a tranfitu REGULI ¿d ARCTURUM, intervallo - - 4 9 

V. a tranfitu ARCTURI ad ANTARES , intervallo - - £ 9 
VL a tranfitu ANTARES ad LYRAM , intervallo * * & 14 

VIL a tranfitu LYR^E ad FOMAHAN, intervallo - - 4 *4 

VI1L a tranfitu FOMAHAN ad lucidam Arietis, intervallo * - 3 9 

Summa IntervaUorum , fcu diurna Periodus 23 56 

y. Pro terminis harum ferierum, eximie conveniebant primaria íidera 3 
prcefertim Capra, Sirius, Aríturus & lucida Lyra, quse aliunde quotidie* nifi 
nubes impediant, obfervantur ia Tubis fixis. Ex reliquis aptíora videbantur 
illa, quorum tranfítus ñeque nimis remoti funt, ñeque nimis contiguL Quare 
praetereqndo Aldebaran, Rigel, Humerum Orionis lucidum, Procyonem, fpi- 
cam Virginis, & lucidam Aquilae, accerfenda fuit lucida Arietis , quamvis in- 
ferioris ordinis , utpote media ínter Fomahan , & Capram. 

(a) Cúnnoijfancc des nmppMik far ? ordr, de F Acad. des Sckmzs. in 
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6. Intervalla Tranfituum, quse habentur m tertia columna ferierum fequen- 
tis Tabulas, prodibant ex obfervatiombus Tridui , aliisque propriis praecedentir 
bus, aut fubíequentibus ; & quidem non curando de fcrupulis horarüs fecun- 
<Us, quía prima fuíficiunt ad pnemonendos Obfervatores , qui folerter témpora 
indíeata preveniente 

7. Profeleítis quibusdam fideribus , quse nobis non occidunt , ñeque 
femper occuítantur a vapor ibas horizontis, omittenda non erant intervalla infi- 
morum tranfituüm. Horum fíquidem ufus, & frequens & multiplex eíTe con* 
•fuévit. De differentiis intervallorúm, infra dicetur, 

8, Ad invenienda loca Tranfituum ; ut nempe Tubi ad ea dirigí queant , 
adfunt in quinta columna eorum Altitudines vifae , quse obfervationibus inflitu» 
¿ndis conveniunt magis quamVera* ; magis etiam expediunt ,quam fiderum De- 
clinationes ab ^iquatore : praefertim pro data elevatione Poli , proque Qua- 
drantibus, aptatis ad capiendas altitudines fupra Horizontem- 

9. Anguli five arcus harum Akitudinum , dantur in gradibus St minutis 
primis i ñeque fequitur fubtilior divifío , quae incommoda & inutilis foret ad 
propofitum uíum 5 quia pauca fecunda , eonvenienter omifla vel addita , pa- 
rum admodum variare queunt direétiones Tuborum. Ñeque refert ,ubinam in- 
tra Tubum appareat ímago fideris obfervandi : dummodo appareat , & non vái- 
da procul alinea fiducúe, quse ad ipfam, poílquam Tubus fir matas fuerit, de- 
bet adducL Nec enim attenditur ad altitudinem jam definitam ; fed ea per ob- 
fervationem deíinienda, vei exammanda fuícipitur* 

io. Addidi tamen in quarta & fexta columna difierentias Intervallorúm 
& Altitud inmiL ad annos 60 cum earum notis, additionis vel fubtrafiionis. 

11 j Hafce difFerentias brevi calculo elicueram ex noviffima Tabula CaíTi- 
niana, (V).vel ex ampliffimo Flamftediano Catalogo, (b) Sidera enim omnia, 
quse olim omnino fixa putabantur, hoeque título a Planeas diñingui adhuc fo- 
lent, inerrantia quidem funt, ob conílantem latitudinem, five diflantiam eorum 
ob Eclíptica, eanderaque fere omnium configurationem vifara ; fed motum ha- 
bent, etíi lentiffimum in longitudinem. Hinc fequitur, poíl plures annos augeri 
feníibilitér Afcenfiones redas , fere omnes , & variari diflantias a Polo; pro ut 
fiderum loca referuntur ad haec, vel ad illa loca ZodiacL Nimirum in fignis de- 
fcendentibus 55, ft, ¿i, itt> +*»-augen tur fiderum diftant-ise a Polo ; adeo- 
que minuuntur altitudines auftrales a pariterque boerales inter Polum, & Horl* 
zontem ; fed augentur ínter Polum & verticem. In fignis autem defcendenti- 
bus $ , fe», x , v, y , re , contraria omnia contingunt. 

12,. Quando i taque incrementum Afceníionis reñae , competens temporí 
dato poíl Epocham, ídem fuerit pro utroque üdere, fequente videlicet ac pre- 
cedente , non varíabitur Intervallum tranfituum. Si autem majus fuerit incre- 
mentum lideris fequentis, augebitur Intervallum ; fi deníque incrementum fue- 
rit minus, intervallum quoque minuetur, In utroque cafu , difFerentia incre- 
mentorum dat diíferentiarn Intervalli ; & quidem in primo cafu additivam , ip 
altero fubcraftivam. 

13. In noílris hifce feriebus dúo folummodo habentur fidera , quorum 
Afcenfiones "reflae minuuntur 5 nimirum /3, & y Urfse minoris. Pro utroque, 
fumara decrementi & incrementi Afceníionis redlse Reguli , dat difFérentiam 
Tranfituum fubtraftivam. 

14- Quare Intervallo tranfitus dati fideris , addendo vei fubtrahendo ejus 
dififerentiam , awt partem propprtionalem , prodibit Intervallum correéíum ad 
annum datum; v, g, Intervallum tranfitus humerí Auriga |3 poíl Capram,inve- 
nitur 44' , ejusque difFerentia fubftraftiva % J pro annis tío ; itaque auno 17 76 
Intervallum bujus tranfitus, erit 

G gg % t$ r Si 
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iy* Si vero quseratur ad annum datum b Intervallum tranfitus cujuspiam 
fideris poít traníitum alterius cujuslibet praecedentis , in eadem ferie j poiiqüam 
corréela fuerint ambo Intervalla per eorum partes proportionales , Intervallum 
minus a majore fubtrañum , relinquet Intervallum quaefitum. g. poít luci- 
dam Lyrae tranfeunt lucida Aquilae ai, & lucida Cygni ax , Intervallis. i h 6\ 
& 2> 4' ; funtque differentiai Intervaliorum -+ i , & o ; adeoque Intervalla 
correcta i h n', & i ]l 4'; itaque anno 1795 tranfibit lucida Cygni poít lucí* 
dam Aquilae inter vallo $ 3'. 

16. Si denique Adera fuerint in diverfis feriebus, primo ínveniatur nrri- 
usque Intervallum in fuá ferie ; deinde ferierum Intervallum , cui addendo In- 
tervallum fideris poílerioris , & a fumma demendo Intervallum anterioris, in» 
notefcet Intervallum quaefitum: v. g, lucidas Aquilae poít Procyonem ad annum 
17^0. Itaque in ferie III. invenitur Procyon poít Sirium Intervallo 5a' ; Lyra 
poít Sirium 8 h 31'; lucida Aquilae poít Lyram x h 10'; adeoque poít Sirium 
9I1 44': & dempto Intervallo Procyonis $Á% remanet Intervallum lucidse Aquí- 
lae poít Procyonem » 8 h 50'. 

17, Porro haec omnia de quaerendis Intervallis Tranfituum, diéta fint non 
Aítronomis» fed Amanuenübus, ad quorum ufum fubditur fequens tabella pro 
Intervallis Serierum. Defcendendo enim in columna verticali fideris praíce* 
dentis , v. g. Caprae, usque ad Horizontalem fequentis fideris v. g. Lyrae * in ñor* 
malí concurfu, íive in communi areola invenitur Intervallum traníitus Lyrae poñ 
Capram, 13 11 a8'. &c. 
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18. In prima hujus Tabellas columna, differentiae Afceníionis re¿tse, utpote 
parum diverfae , non alterant integro minuto ante annos 6o, intervalla traníi- 
tuum, nifi Lyrae ; adeoque in ipfius Tabellas ufu negligi queunL 

19, Rede ando ad Triduum : plures occurrunt eorundem fiderum al ti tu- 
diñes vifse, non parum variantes. Illa? quidem fumebantur promifcue a me vel 
améis ; plerumque definiendo per aeftimationem dena, vel quina fcrupula fe- 
cunda .graduum, quia in tam longa obfervationum ferie non vacabat uti Micro- 
metris. Proinde harum inaequalitatum pars aiiqua feílinationi nímise, acumini 
oculorum diveríb , aliisque caílbus adfcribi poterat ; pars autem reíiqua Se 
major, variationibus refraftionum imputan, Certe d. 7. Novembris anni elapíi 
1744, nofte plañe íerena > vifae altitudines Caprae, Rigel , Cornil Tauri, trium 
Baíthei Orionis, ejusque humeri utriusque , nec non humen Aurigae , invenie- 
bantur integro fe re minuto minores eonfüetis. 

^o. In tranfitíbus per Tubos fixos quum manifeftius appareant hujusmodi 
deviationes a priítinis altitudinum Kneis , etiam póft brevia dierum intervalla , 
líquet eas aptius convenire diveríis refraéUonibus , quam fortuitis erroribus , 
aut latentibus vitiis Inílrumentorum ; magis quoque quam lentiílimo fiderum 
acceíTui vel reeeílui a Polo ; magis deníque quam fiderum Aberrationibus > a 
Celebérrimo Bradleyo nuper inventis^ quasípfe fucceffivse propagationi luminis, 
fimulque motui Telluris annuo , ingeniofiífime aptavit, & in lyítema quoddam 
redegit. 

zi. Quoniam ftella Polaris quotidie , nifí nubes obílent , bis apparet in 
Tubo Quadrantis Borealis fixi > ad ejus utrumque tranfitum direélo, (quando 
etiam alteruter circa meridiem contingit , aere praefertim poíl pluviam limpido) 
habentur ejus altitudines fupra , & infra Polum frequentius, quam reliquarum 
circumpolarium. Ex recenfitis in Triduo > elicitur elevado Poli viia fupra ho- 
rizontem Viennenfem gr. 48/13. min. & iEquatoris elevatio gr, 41. 47, min. 
Hinc patet 3 quomodo fiderum altitudines , in fequentibus feriebus notatae 1 , eui- 
líbet eleva tioni iEquatoris aut Poli , ad obfervationum ufum , aptandse fmt. 
Pluries quoque conferri queunt ejusdem Polaris evagat iones vifae , quae in tem- 
poribus contiguis, competunt refraéiionibus; vel quae in remotis * debentur & 
refrattionibus , & annuo 2,0; fecundorum áceeflui ad Polum. 

Hifce demum notis addenda eíl fortuita correftio , quae contigit Qua- 
dranti Auítrali üxo inferioris noflri Obfervatorii, Manferat ille usque ad an- 
num 1743. reclinans ab horizonte centri uno minuto /boream verfus ; ut in 
ejus deícriptione indicaveram ; (*) fed poft faflam eo anno excavationem ter- 
ree f pro conñruendo fubterraneo defeenfu ad mediam PropugnacuÜ alam > 
tantíllum fubfedit vetuílus paries domeílicus , & murus lateritíus ipfi fuperad- 
ditusj & Quadrans in hoc firmatus ; feliciter tamen, ita ut punétum g\\ 90, ad 
verticalem radium redierit ; quod repetitis examinibus adhuc confirma tum re- 
perio, Alter autem Quadrans Borealis y eidem vetuílo parieti affixus ¡ ubi tér- 
ra profundius qffodiebatur , magis etiam fubfidere debuit ; ita ut perpendicu- 
lum a centro pendens, quod antea recedebat femiminuto a punfto gradus 90. 
auílrum verfus , poftmodum ad boream traniierit in receíTum femialte- 
rius minuti. Compages tamen utriusqüe Quadrantis integra man- 

£t & prorfus illa&fa. 
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In cauda Sirii 
Caput Caftoris 
Procyon canis minor 
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Borealis coüi Leonis 
Sequens in eolio Leonis 
1/ Urfas majoris 



<r 3 

17 a 



8 
11 

5i 



1 id 



*7 f-B» 

66 28 Ai^MiífB 

62 55 A. I r8 f. P 
8b 28 B.| 19 adS? 



II. Liria? Majoris 
In dorfo Leonis 
In canda Leonis 



a 2\ 52 
J al 1 5 

B ' a| 1 42 



Extrema ais auftralis Virginis J/3 3; 1 

IU. Urik majoris ¡7 aj 1 45! 

Caíliopeaí in medio fedis fub Polo j/3 gifj 2 ,)Í1 



! 5 ad |75 ■ 5 B.J 19 ad^ 

I 63 43 M 20 . í la 

15? . 47. A.] 20 f. P 

t45 o A.j 20 í' t i 

¡83 6 B | 20 adjSf 

■ 1 16 o B.j 20 ad'" 



i| Corvi in roftro 
IV, Urfe majoris 


U 4! 2 2 
U 2| 2 8 




í7 

79 ; 


2- Corvi in ala dextra 


17 31 » 8 




25,.. 


3- Corvi in ala fequence 
4. Corvi in pede 




2 22 ¡ I26 

• i ! 19 


Caffiope^ in pe&ore 


I a 3 


1 2 321 ll3 



18 



18 
18 



24 B.¡ 20 f. 



Auftralis in cing v vel iub ítroph. Virgin, j | 2 34] ¡41 45 A.| 20 f. 

Polaris extreni. cauda; Urfae minoris \a 2] 2 451 5 ad[46 10 B.j 20 C 
Callio pea? in Coxis ¡7 3¡ 2 46 1 [17 35 B.| 20 i\ 



V. Urfe majoris in eduíl, caudae \s 3 
Borealis cinguli Virginis |«T 3 

Ala borealis Virginis, Vindemiatrix ¡le 3 



i 

2 47] i f ' 1 80 52 B.j 20 adjg^ 
2 481 ¡46 34 A.| 20 £ 

2 531 j 54 8 A¡ ¡ 20 r 



Ultima alse auftr, Virginis 
In finiftro genu Caffiopeae 
Spica Virginis 



8 4 3 4| 
X| i 



[37 30 A-| 20 C 
|I7 10 B.j 20 £ 
[31 59 B,¡ 20 ad 



VL Urfe majoris^ fecunda caudae 

Sequens in cingulo Virginis 

In dextro genu Cafliofieaí fub Polo 



'c 3I 3 41I 1 ad 



87 37 B'. 
42 30 A. 



19 
19 



ad 
f. 



20 39 B.j 19 a< 



VU. LIrfae majoris , extrema cauds 
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In alliganientis Libras 
Ultima Iancis borealis Librae 
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Auftralis in eolio Serpentis 
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In finiftra manu Serpentarü 



í 3 
!«* 3 



I 42 
I 46 
I 57 



ad 
ad 



19 58 A '| 11 
22 44 A.| 11 

38 47 A.j 9 f. 



Sequens . j.j f 3l * I¡ 

In dextro brachio Herculis 7 3] 2 7 

ANTARES cor Scorpii * g 2 9 



|37 45 A-l 9 J 
|6i 33 A,| 7 £ 
adji6 o A.| 9 f. 



¡Poft Antares. In dext v hum* Herculis 
<¡!In genu precedente Serpentarü 
~ In cauda Scorpii ; : : ¡ 



? 3 



6 

9 
J 9 
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Liu. 

2 CPQ^ lege CPL. iSiík in in eodem , lege in eodem. 
21 accubus , /ege acubus, 

27 A & B, Meridiano fiunt, hge A & B a Meridiano , fiunr. 
20 contraáus, kge conta&us 
23 reprefenrat , hge rcpraeienrar, 
4 antériori ejiis, hge ahteriore P ejus. 

3 add. Tab. 1. fig, 4. /¿M claví cylinrdrici Oo, lege clavi cylíndrici 0o, Nn. 
8 FiftuUe Aa Ce , hge Fiftulae « & ¿ 

2 utriusqne, hge utriusque 

3 Axium, /ege Axis AX 

8 iuítrumenci , hge inítrumenti 
39 SMPNNR, hge SMPNR 
14 perSchol. II. hge PerSchol. IV. 

35 in fig. 8 , hge in fig. 9 " 
37 in figura denique 9 ambo fidera culminant ínter verticem :;«, ¡tge In fig. denique 
8 ambo fidera culminant ínter verticem & j£qua,torem.. 
Per Schol. II. Theor. II. hge Per SchqL IV. Theor. I. 
FK tempore per MG , lege FK -+-. rempore perMG 

fixorum fiderum F & I , hge fixortim íiderum F & G. (bid* in marg* fig. 5 , legt 

fig. 5 & 6. ' 
FN & IM , lege FN & GM -+ 2 M S 
per 2 KN •+ 2 MS, lege per 2 KN -+ GI -+■ 2 MS 
-+■ 2 IL lege ~+ 2 MS 

per 2 KN -+ 2 MS , ¿m per 2 KN -+ 2 Gi. -+■ 2 MS , fi ve per 2 RT -+ GL -+> 
MS. ergo F ad G, poft S ad T, tempore per 2 FN 2 MS q. e. d. 
cap, IV.§.I. /'» marg.aiie^ Tal). VIII. fig, 10, 
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Tubula , Tabula, 
fialij hge filarí 

^ a Pe tro Patrono , Lígure Finarienfi, 

w¿rrgp aide fig» 4, 
manus > maneas 

chordam A m Ch 5 lege chordam AB ín C 

finos FT, hge fmns FQ^ 

ángulos GQH &c. % angulas GQ[22 7 49^ & GIQ-;. 
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Crinis AB , % Crínis BD 
íw tfzarg, add. fig. r & 2 
patreoi, /ege oarrem 
intervalo FD, % intervallo FE 
ad Auítrum, lege ad Boream« 
in marg. adde Tab, II, fig. 2 

awg, adde Tab, IL fig, 3. & Tab. IIL % 9 
Apparatur , /¿ge Apparatus. 

miirf>> addi Tab, IL 
impellit rotas, hge impellít rotam 
15^ 2~ % I5 ; 2 7/ é 
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Ar&uri telefcopícum , ¿ege Aréluri teleícopium, 
cujus fcmíangulus cft i5>2 /; ^ hge cujUs fcmidiigulus eft 15^ 21 a | 
horoliogíi, Horologii 
collumellas^ lege columelbs 

tubulus concentricus, duabus^ lege tubulus 5 concentdcus duabus 
vcrtcali, lege vercicali 
eodemque," kge eademqiie 
180 Im'pemitt. defehangemenrs , kge Des cbangements- 
189 27 charra j deníioris ad % lege charca denfioris ? 

lia 




ad 



195 



Pag. 195 9 18 30 % 9 26 22 

196 ' Lucida Perfei 8* 18 o % 89 ig o 

Caftor 74 2 5 55 74 1 2 3 y 

Procyon 14 113 14 013 

* í¿íU PoIIux 14 4 54 14 3 45 

iéid. In eolio Leonis 16 40 o 16 39 39 

198 circ.fiis. Procyon 13 50 16 13 56 16 

Monitum ad Bibliopegam. 

Poíl pag. 11. inferantur Tabulas I. II. III. IV. Libri I. 

In Lib. II. poft pag. 40. inferantur Tabulae I. & II. Sea. I. 

- - 66. Tabula: I. II. &c. usque ad IX. Setf. II. 

- - 78. Tab. I. II. & III. Sea. III. 

- - 91. Tab. I. II. m. & IV. Sea. IV. 

- - 114. Tab. I. II. &c. usque ad IX. Sea. V. 

- - 15-0. Tab. I. II. &c. usque ad IX. Sea. VI. 

- - 160. Tab. L Sea. VII. 

- 191. Figura Frontifpicii. 

- ic?4. Iconismus pofterior. 



SRadj Pag. iz. fommett beé Lib. I. Bte in ftupftv gefbáVne Tabulas I. II. III. IV. 

¡3n Lib. II. n«tf; Pa g- 40. fommen i>on Sea. I. bic Tabulae I. un& II. 

» * 66. bit Sea. II. Tabula í>on I. bié IX. 

# 5 78. t>ie Sea. ni, Tab. I. II uní» III. 

í t í>i<! Seft. IV. Tab. I. II. III. wit> IV. 

# f 114. tie Seá V. Tab. I. pié IX. 

* f ifo. bit Sea. VI. Tab. I. U$ IX. 
í #160. t>K Sea. Vü. Tab.I. 

* 0 191. Figura Frontifpicii. fi 
0 í 194. Iconismus pofterior. 
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